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Le associazioni si ricevono in Firenze 
dalla Tipografia EREDI BOTTA, via. del 
Castellaccio. 

. Nelle Provincie del Megnu con vaglia 
postale affrancato diretto alla detta Tipo- 
grafia e dai principali Librai. — Fuori del 
Regno, alla Direzioni postali. 

Le associazioni hanno principio col 1° 
d'ogni mese. : 


PREZZO D'ASSOCIAZIONE 
Per Firenze . .... 4.81 
Per le Provincie del Regno. . 


Roma (franco ai confini). . . . i 


Compresi i Kendiconti 
ufficiali del Parlamento 


DEL REGNO D'ITALIA 


SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE 


= 


N°308 


Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi 
per linea o spazio di linea; 

Le altre inserzioni 30 cent. por linca o 
spazio di linea. 

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni 
Geve essere anticipato; : 


Un numero separato cent. 20. 
Arretrato centesimi 40, 


Anno Bemestra Trimestre PREZZO D'’ASSOCIAZIONE Anno Semestre Trimestre 
L. 42 22 12 N è x 6 Francia . . LL... » + } Compresii Rendiconti \ L. 82 48 27 
> 46 24 18 k IRENZE (i dl 4 ) N ) Inghil., Belgio, Austria e Germ. | ufficiali del Parlamento > 112 60 85 
>» 58 81 17 9 IOVO 2 l ovem n'é Id. per il solo giornale senza i 
» 52 27 15 Rendiconti ufficiali del Parlamento . . . . . . a >» 82 dd 24 


PARTE UFFICIALE 


Il numero MMLX (parte supplementare) 
della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti 
del Regno contiene il seguante decreto : 

VITTORIO EMANUELE Il 
PRA GRAZIA DI DIO ® PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE 
RE D'ITALIA 

Visti gli atti relativi alla costituzione legale 
della Società in accomandita per azioni nomi- 
native.Ignazio Genuardi e Compagni ; 

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di com- 
mercio ; 

Visto il Reale decreto del 30 dicembre 1865, 
n02727; 

Sentito il Consiglio di Stato; 

Sulla proposta del ministro di agricoltura, in- 
dustria e commercio , 

Abbiamo decretato e decretiamo: 

Art. 1. La Società in accomandita, per azioni 
nominative sotto la, ragione sociale Ignazio Ge- 
nuardi e Compagni, avente a scopo la costru- 
zione e l’esercizio di una ferrovia-a cavalli e sue 
diramazioni, dai Magazzini di Porto Empedocle 


alle Banchine del Molo, con sede in Girgenti, ed. | 


ivi costituitasi con atto pubblico del 25 gennaio. 
1868, rogato Onofrio Formica, è autorizzata, e 
gli statuti inserti a detto atto sono approvati 
con le modificazioni infraprescritte. 

Art. 2. Le modificazioni da introdursi negli 
statuti sociali sono le seguenti: 

a) L’articolo 2 dirà in fine: « e previa l’auto- 
« rizzazione governativa. » 

5) L'articolo 15, dopo le parole « dietro.com- 
« pensi in danaro, » è riformato in questi ter- 
mini: « sulla base delle tariffe che saranno fis- 
« sate nell’atto di concessione. » 

c) L'articolo 16 è riformato e sostituito dal 
seguente: 

a Art, 16. Dette tariffe non potranno essere 
« modificate se non per deliberazione della as- 
« semblea generale degli azionisti, da sotto- 
« porsi all'approvazione governativa. » 

d) L'articolo 33 è riformato ed è sostituito 
dal seguente : 

« Art. 33. Ogni azionista potrà farsi rappre- 
« sentare nel Consiglio da altro azionista per 
« mezzo di legale procura. 

« Potrà farsi rappresentare anche nelle as- 


« semblee generali; ma nessun socio vi potrà { 


« avere più di cinque voti in proprio, nè più di 
« cinque altri quale mandatario, qualunque sia 
«il numero delle azioni che egli possieda o che 
«rappresenti, » 
e) In fine dell’articolo 34 è aggiunta questa. 
disposizione : « Le convocazioni per l'assemblea 
. «generale saranno fatte con invito scritto con- 
« tenente le materie da sottoporsi alle sue deli- 
« berazioni. Il detto invito dovrà essere inviato 


«a domicilio almeno otto giorni prima dell’a- 


« dunanza. » a 
f) In fine dell'articolo 35 è aggiunta questa 


APPENDICE 


L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE 
DEGLI STATI UNITI D'AMERICA. 


Il generale Ulisse Grant. 
(Continuazione — Vedi n. 303, 304 e-307) 
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Allora si divulgò che quando Grant si dis- 
poneva a marciare su Vicksburg era partito un 
ordine da Washington per ingiungergli di tor- 
naro immediatamente indietro. Le comunica- 
zioni. erano rotte, e l’ordine fu consegnato al ge- 
nerale solamente quando aveva già debellati i 
separatisti. 

Nonostante le operazioni ‘dei federali negli 
altri punti dell’occidente non progredivano gran 
fatto. L'esercito del Cumberland, comandato dal 
generale Rosecrans, si era lasciato ripiegare e 
quasi circondare a Chattanoga. Dopo la inutile 
e cruenta battaglia di Chickamanga, avvenuta il 
19 settembre, il governo prese la risoluzione di 
mettere tutte le armate federali dell’occidente 
sotto gli ordini di Grant. Fu organizzata la di- 
visione militare del Mississipì, nella quale entra- 
rono i dipartimenti del Tennessee, dell'Ohio e 
del Cumberland. i 

Il nuovo comandante non indugiò a concen- 
trare la più gran parte delle sue forze contro 
Bragg. Il 28 di ottobre riprese le posizioni ab- 
bandonate il mese antecedente da Rosecrans, 
siutato da una parte dei soldati di Sherman ve- 
nuti di Vicksburg, e da quelli di Hooker stac- 
cati dall'esercito del Potomac (11° e 12° corpo 
d’armata). Le operazioni che fece dopo furono 


clausola: « limitativamente agli oggetti portati 
« all'ordine del giorno della prima convoca- 
*« zione, » 

Art. 3. La presente autorizzazione non include 
la concessione della costruzione e dell’esercizio 
della ferrovia che costituisce l’oggetto della in- 
trapresa sociale, nè vincola in alcun modo il 
Governo al conferimento della concessione me- 
desima. 

Art, 4. La Società è sottoposta. alla vigilanza 
governativa, e contribuirà nelle relative spese 
per annue lire cento. 

Ordiniamo che il presente decreto, munito 
del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta 
ufficiale delleleggi e dei decreti del Regno d’Ita- 
lia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e 
di farlo osservare. 

Dato a Torino, addì 26 agosto 1868. 

VITTORIO. EMANUELE. 
BrocLIo. 


Il numero MMLXI (parte supplementare) 
della raccolta ufficiale delle loggi e dei decreti. 
del Rogno:contiene il seguente decreto : 

VITTORIO EMANUELE II 
#BR, GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE 
RE D'ITALIA 

Vista la deliberazione in data 20 settembre 
1868, dell'assemblea generale della Società co- 
operativa degli operai di Bologna; 

Sentito il Consiglio di Stato.;. 

Sulla proposta. del ministro. di agricoltura, 
industria e: commercio; 

Abbiamo decretato e decretiamo ; 

Articolo unico. La Società cooperativa degli 


. operai di Bologna, stata autorizzata con Nostro 


decreto 16 luglio del corrente anno, è autoriz- 
zata adaumentare il suo capitale dalle lire tren- 
tamila alle lire quarantamila, e conseguente» 


| mente ad. emettere una nuova serie di cinque- 


cento azioni da lire 20 caduna. 

Ordiniamo che il presente decreto, munito del 
sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta uf- 
ficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'I- 
talia, mandando a chiunque spetti di osser- 


| varlo e di farlo osservare. 


Dato a Torino, addì 14 ottobre 1868. 
VITTORIO EMANUELE. 
BrocLIO. 


‘ Relazione del ministro delle finanze a S. M. in 


udienza del 26 ottobre ultimo sul decreto che 
autorizza maggiori spese sul bilancio 1868 
del Ministero della guerra. 

SIRE, 


AI fine di poter soddisfare alle spese inerenti 
ai servizi ad ai bisogni dell'esercito insino al 
termine della corrente annata rendesi necessa- 
rio che. sin d’ora, epperciò in via d'urgenza, 
sieno accordati crediti suppletivi. in aumento 
di alcuni capitoli del bilancio 1868, le cui dota- 
zioni si constatarono insufficienti. 

A siffatte maggiori spese che in complesso 
ascendono a lire 8,475,430 si contrappongono 
però alcune economie che si presumono possi- 
bili su altri capitoli, ond’è che il reale au- 


—_———————_————————_—_——_—— _——__——<<«SO<O.P—____——_E_ 
RN’ mwerri 


. ritardate dalla necessità di assicurarsi le comu 


nicazioni, e il 29 di novembre: assalì l’eser- 


| cito ribelle che aveva. preso. posizione a. Mis- 
. sion Ridge, dinanzi a Chattanooga. Dopo vari 
‘ giorni di combattimenti e in virtù di manovre 


abilissime tutte le posizioni nemiche furono espu- 
gnate, Non ostante la loro resistenza accanita, 


i ribelli, respinti confusamente verso. Dalton, 
° nella Georgia, perdettero seimila uomini e qua- 
‘ rantadue pezzi di artiglieria. In quella battaglia, 
| che è una delle più importanti di.tutta la guerra, 
. Grant. si chiarì tanto buon tattico come era stato 


ardito strategico durante la campagna di Vioks- 


preparata la marcia arditissima di Sherman. 
verso. Atlanta e Savannah. 
La vittoria di Chattanooga fruttò al generale 


. Grant una ricompensa nazionale. Fu proposto. 
. al Congresso di creare nuovamente. il grado di 
‘ luogotenente generale, creato un tempo per 
. Washington, poi per il generale Scott, per ri- 
. compensarlo de’suoi servigi nella campagna del 


Messico. Nel caso attuale si trattava di investire 
della luogotenenza generale, cioò del comando 
di tutti gli eserciti, l’ufficiale che aveva com- 


‘ piuti i più grandi fatti e ottenute le più segna- 


late vittorie nella guerra contro i ribelli. Fu 


| adottata la legge nel mese di febbraio del 1864. 


Lincoln comprese l’intenzione del Congresso e il 
voto della nazione; dette il titolo nuovamente 
creato al vincitore di Denelson, di Vicksburg e 
di Chattanooga. 

Quasi in quel tempo una fazione politica. che 
s'ingegnava d’impedire la nuova elezione di 
Lincoln voleva fare eleggere il generale Grant 
alla presidenza. Speravano che la sua popola- 
rità e le sue opinioni moderate agevolerebbero 
la sua elezione; ma non pensavano al suo pa- 
triottismo ed al disinteresse di Grant che ri- 
spose a quelle proposte ‘con una lettera confi- 
denziale mandata al signor Morris, dell'Illinois. 

La lettera è la seguente : 


burg.. Aveva, aperte le porte della Georgia e 


“mento sul bilancio 1868 ammonterebbe a lire 
7,207,840 ripartibili come segue : 
CREDITI SUPPLETIVI. 
Parte ordinaria. 


Capitolo n° 4, Esercito. . . 


Capitolo » 11. Pane e viveri . » 620,878 
Capitolo » 14. Trasporti, spese di 
alloggio alle truppe in marcia ed al- . 
tre relativo . .... dida ata » 2,500,000 
Parte straordinaria. 
Capitolo: n° 29. Paghe ad ufficiali 

in aspettativa per riduzioni di qua- 

TL RR RE » 977,820 
Capitolo n° 39. Pane e viveri .. » 756,530 
Capitolo n° 41. Competenze in da- 

naro alle truppe . ......... » 2,191,560 
Capitolo n° 53. Indennità agli im- 

piegati dell’amministrazione centrale 

e spese di trasporto di mobili, ecc. » 20,000 


Totale dei crediti suppletivi . . L. 8,475,430 


ECONOMIE. 
Parte ordinaria. 


Capitolo n° 7. Istituti militari. L. 50,000. 

Capitolo » 10. Servizio sanitario » 500,000 
Capitolo » 16. Rimonta e depositi 

d'allevamento cavalli ....... » 450,000 

Parte straordinaria. 

Capitolo n° 37. Collegio militare » 50,000 
Capitolo » 38. Battaglione dei fi- 

. glidimilitari ........... » 217,590 


Totale delle economie .. . . . L. 1,267,590 


Deducendo impertanto. dalle mag- 
giori spese ascendenti & ..... L. 8,475,430 
Le economie ora notate in... » 1,267,590 


come si è detto, il reale aumento on- 
de si abbisogna al bilancio 1868 
èdi <siii L. 7,207,840 


Le cause e le giustificazioni delle singole 
maggiori spese vennero distintamente per ogni 
capitolo indicate nell’unita nota (*), tuttavia qui 
in appresso si riassumono di nuovo per offrirne 

- poi lo sviluppo a maggiore chiarezza. 

Siffatte maggiori spese devesi principalmente 
attribuire: 

3 a) All’incarimento dei generi pel vitto.del sol- 
ato; 

3) All’insufficienza della somma assegnata in 
bilancio per le spese dei trasporti militari; 

c) Alla maggiore somma cui sale in complesso 
la media delle paghe d’aspettativa in. confronto 
colle previsioni del bilancio ; 

d) Infine alla maggiore forza in uomini di 
truppa che si ebbe sotto le armi oltre alla forza 
attiva prevista in bilancio. 

Difatti in quanto alla carezza dei viveri per il 
vitto del soldato, basta rammentare come la 
scarsità generale del raccolto dei cereali nell’an- 
nata decorsa abbia tenuto alti i prezzi non sola- 
mente ma li abbia altresì fatti accrescere pro- 
gressivamente per tutti imesi dell’anno in corso. 

Riguardo all’eccesso dispesa che si è veriticato 
nel capitolo. Trasporti, bisogna accagionarne 
principalmente gli infiniti movimenti di truppa 
per la più gran parte alla spicciolata, che si: do- 
vettero fare per il servizio d’ordine: pubblico a 
richiesta delle autorità politiche E questa fre- 
. quenza di traslocazione è una. conseguenza na- 
turale della scarsità delle forze di.cui.il Governo. 
può disporre, imperocchè le-poche che si hanno 
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Nashville, 20 gennaio 1864. 
Caro signore, 

Ricevei solamente ier l’altro la vostra lettera 
del 29. dicembre. Ne ricevo molte altre dello 
stesso genere, ma non vi rispondo. Nondimeno 
: la vostra è scritta in modo molto benevole, e 
: dacchò mi domandate una risposta confiden» 
: ziale, eccola: di 
Concedetemi che vi dica che io non sono 
: uomo politico, non lo sono stato mai e non spero 
di divenirlo. Il mio solo desiderio è di servire il 
. paese nella crisi attuale. E perchè ciò mi venga 
: fatto è necessario di godere della fiducia dell’e- 
: sercito e-del popolo. Non conosco altro mezzo 
‘ per ottenere quella fiducia che il meritarla fa- 
cendo il mio dovere. Per quauto tempo avrò la 
‘ posizione attuale, non crederò di avere il diritto 
di criticare la politica o gli ordini di quelli che 
sono sopra di me, o di manifestare dei concetti 
personali, se non per l’intermediario delle auto- 
rità di Washington e del generale in capo del. 
‘ l’esercito. Rispetto a questo so che ho sempre 
agito da buon soldato. 

Nella vostra lettera mi dite che è în poter 
mio di essere eletto Presidente nelle prossime ele- 
zioni. È l’ultima cosa del mondo che desidero. Io 
reputerei quella elezione una sventura per me se 
non peril paese. Grazie a Dio sono arrivato più 
in altodiquello chesperassi, e il grado che occupo 
ora nell’esercito regolare mi basterà se posso 
conservarlo. Non modificherò mai la espressione 
dei miei sentimenti e delle mie idee per ottenere 
la candidatura. Non vedo qual cosa potrebbe 
farmi accettare le funzioni supreme e non mi 
perito a dire che amo meglio la mia posizione 
attuale che tutti gl’impieghi civili, 

Questa. lettera è confidenziale, e non deve 
esser letta che da voi solo, perchè desidero evi- 
tare che il: pubblico oda parlar di me fuor- 
chè per i miei atti, nell'esercizio dei miei doveri 
legittimi, 

Gradite, ecc. 
U. S. GRANT, 


.. L. 1,408,642. 


bisogna ad ogni momento portarle ora qua, ora 
là, ove ne sopravviene la maggior necessità; 6 
pur troppo codeste richieste per lo intervento 
della forza pubblica non diminuirono in quella 
proporzione in cui si diminuì l’esercito, ma anzi 
accrebbero per quanta severa economia vi ada- 
peri il Ministero della guerra. 

Venendo a tener parola della causa accennata 
alla lettera Cla quale produsse una maggiore 
spesa in confronto del fondo stanziato nel bi- 
lancio 1868 è da premettersi che fu usata la 
maggiore avvedutezza per non eccedere le as- 
segnazioni fatte per soddisfare le paghe agli uf- 
fiziali in aspettativa per riduzione dei quadri. 

Ed in vero a tale scopo si prese bensì cura di 
scemare il numeno degli uffiziali in aspettativa 
mercò richiami in attività di servizio a misura 
che si verificarono delle vacanze nei quadri, e 
mereò il collocamento a riposo dei più provetti, 
o dei meno idonei, tuttavia non si potè conte- 
nere la spesa nei limiti del bilancio, i quali e- 
ransi stabiliti: dietro calcoli basati sulle. presu- 
mibili diminuzioni di uffiziali dei vari gradi in 
aspettativa. Se non ché per essere scemati in 
minor proporzione gli uffiziali di gradi più ele- 
vati ne risultò. che: la quota; media che erasi 
calcolata nei bilanci per ogni ufficiale in, aspeti- 
tativa riuscì insufficiente. 

Rimane a far cenno dell’ultima causa impre 
veduta di questo eccesso: di spesa che cioò si 
ebbe durante l’anno. sotto le armi un numero di 
uomini di truppa superiore alla forza attiva 
prevista dal bilancio. 

L’amministrazione della guerra avea fissato 
di mantenere sotto le armi quattro classi sol: 
tanto di leva, anzichè cinque, come lo vorrebbe 
la legge vigente sul reclutamento, oltre gli uo- 
mini appartenenti alla categoria di ordinanza. 

La forza risultante sarebbe in questo modo 
stata tale da poter mantenere la: spesa nei limiti 
votati dal Parlamento, ma è da notarsi che 
l’anno fu cominciato con un’eccedenza di forza 
di 16,000 uomini oltre la forza contemplata nel 
bilancio, e ciò ben inteso indipendentemente 
dalle classi 1841 e 42 che furono rinviate in 
congedo al tempo precisato nei computi del bi- 
lancio. Per la grandissima parte erano soldati 
che a termini della vigente legge sul reclutar 
mento restituivano il tempo sotto le armi che 
alla loro classe si spettava e già avea prestato, 
ma che eglino aveano ritardato o per renitenza 
.alla chiamata o per condanne sofferte, conse- 
guenza questa inevitabile della generale mobi- 
lizzazione dell’esercito nel 1866. 

Quest’eccesso di forza che niun mezzo legale 


| siavea per far scomparire, l’amministrazione 


della guerra per stare nei limiti dal bilancio 
fissati presumeva di compensare in parte coi 
condoni che per grazia sovrana furono concessi 
al tempo delle fauste nozze del Principe Eredi- 
tario, ed in parte antecipando di qualche mese 


‘ il licenziamento della classe 1843. Ma le previ- 


sioni fallirono per cause indipendenti dal volere 
del Ministero della guerra. 

I condoni suddetti sebbene fattisi sulla più 
ampia scala che la legge e le convenienze morali 


‘ dell'esercito abbiano consentito, se diminuirono 
: di qualche migliaio d’uomini l'esuberanza di. |, 


forza accennata di sovra, tuttavia non basta- 


‘ rono, perocchè al 1° luglio ultimo scorso restava 


ancora di circa 7,500 uomini, Ciò malgrado non 


‘ si sarebbe anche usciti dai limiti del bilancio, 


Senza dubbio il Grant non ha mutato oggi le 
idee chie aveva nel 1864. Ha reputato un dovere 
patriottico lo accettare la candidatura che gli 
offrì la convenzione di Chicago, perchè la sua 
popolarità doveva agevolare molto la vittoria 
del partito repubblicano, cioè la riorganizza- 
zione della Unione sulle basi della giustizia e 
della eguaglianza universale. Ma se Grant avesse 
dato ascolto ai suoi istinti non avrebbe preso 
parte alle cose politiche. . 

Il nuovo luogotenente generale affidò il co- 
mando della divisione del Mississipì al generale 
Sherman, serbandosi la direzione delle opera- 
zioni nella Virginia. L'esercito del Potomac ebbe 
molti rinforzi venuti da vari punti. A Annapolis 
fu riunito un corpo composto in parte di soldati 
neri, comandato dal generale Burnside. Un altro 
corpo sotto gli ordini del generale Butler fu or- 
ganizzato alla fortezza Monroe e a Yorktown, 


‘ e infine un terzo si concentrò a Winchester sotto 


Sigel. Quei preparativi indicavano che il gene- 
rale Grant conosceva a pieno le difficoltà della 
impresa. Sapeva che il comandante dei ribelli, 
il generale Lee, era degno della fama che si era 
procacciata. Sapeva che l’esercito confederato 
non era un’agglomerazione incoerente, bensì un 


‘ corpo animato dallo stesso concetto e che mar- 
| ciava per impulso di una volontà ferrea. Grant 


non aveva mai incontrato. un avversario così 
terribile. 

Il 2 maggio, sul mattino, cominciò il movi- 
mento, : 

Erano allora sotto le armi, compresovi il cor- 
po di Burnside, 98,000 uomini e 10,000 di ca- 
valleria. L’esercito passò senza ostacoli il Rapi- 
dan; manovrando in guisa da minacciare il fianco 
di Lee, costringendolo in tal modo ad abbando- 
nare le sue posizioni fortificate, La linea di mar- 
cia dei federali traversava un paese pieno di bo- 
schi, ineguale, aspro, che li abitanti chiamano 
Vilderness (il Deserto). Le strade poche e in 
: cattivo stato impedivano al generale Grant di 


quando la classe del 1843 avesse potuto essere 
congedata per intero nei primi giorni di settem- 
bre, ciò che avrebbe prodotto una diminuzione 
di forze di 41,000 uomini per gli ultimi quattro 
mesi dell’anno. 

Ma questa classe non si trovava a quell'ora 


| sufficientemente istrutta nelle nuove esercita- 


zioni militari che lo adottamento delle armi a 
retrocarica ha reso necessario di introdurre nei 
regolamenti così della fanteria come della caval- 
leria; ed il mandare a casa sprovvisti di co- 
tanto importante istruzione un’ intera classe, 
40,000 uomini e più, sarebbe stato una imper- 
donabilo imprevidenza, tanto più dopo che in 
seno alla Camera si era già accennato il bisogno 
di trovare il modo.i dare l'istruzione med-sima 
anche alle altre classi già in congedo. 

Sotto codesta imperiosa esigenza fu riman- 
dato il licenziamento della classe 1843 fino allo 
scorcio di novembre, epoca per la quale tutta 
quella classe avrà appreso almeno in modo suf- 
ficiente la nuova istruzione. Ma frattanto allo 
scopo di restringere il più possibile la somma 
che necessariamente doveasi chiedere in supple- 
mento al bilancio votato dal Parlamento, il Mi- 
nistero della guerra, dopo che aveva mandato 
in licenza straordinaria coloro cui scade la fer- 
ma nel 1868 e 1869 e i soldati della classe 1843, 
degli zappatori del genio e del treno, vi man- 
dava pure sul finira dello scorso settembre più 
della terza parte della classe ora detta per tutti 
gli altri corpi dell’esercito ingiungendo però 
che non si avessero a licenziare che i più 
istruiti. 

E qui onde non s’abbia ad'incolpare l’Ammi- 
nistrazione della guerra di essersi affidata in- 
cautamente ad una presunzione, cioò a quella di 
poter congedare i 40,000 uomini della classe 
1843 nel settembre, giova notare come questa 
previsione abbia fallito, perchè malgrado siasi 
dall’Amministrazione della guerra, giusta i desi- 
derii del Parlamento, ricorso il più largamente 
all'industria nazionale per la trasformazione 
delle armi, e le abbia fatto le migliori offerte, il 
lavoro di trasformazione fu alquanto ritarAato, 
ed altresì perchè il servizio d’ordina pubblico 
ed anche ragioni economiche non consentirono 
di concentrare i corpi di truppa e di occuparsi 
esclusivamente nell'istruzione. 

Giustificata così dalle considerazioni sovra 
esposte la necessità dei mentovati crediti sup- 
plementari, il referente ha l’onore di proporre 
alla M. V. coll’unito schema di decreto l’auto- 
rizzazione nel modo eccezionale acconsentito 
dagli articoli 12 e 13 del R. decreto 3 novembre 
1861, n° 302, salvo di provvedere nella prossi- 
ma riconvocazione del Parlamento nazionale 
alla conversione in legge del decreto medesimo. 

VITTORIO EMANUELE Il 


®ER @RAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE 
i RR D’ITALIA 


Veduti gli articoli 12 e 13 del Regio decreto 
3 novembre 1861, n° 302; 

Sulla proposizione dei ‘ministri delle finanze 
e della guerra ed a seguito di deliberazione presa 
in Consiglio dei ministri; 

Abbiamo ordinato ed ordixiamo quanto segue: 

Art. 1. Sono autorizzati sul bilancio 1868 ed 
anni precedenti del Ministero della guerra mag- 
giori spese per la complessiva somma di lire 
ottomilioni quattrocento settantacinque mila 


cm nsiaizaz nen] 


- adoperare la sua molta cavalleria e anche l’arti. 


glieria. E il nemico elesse quel momento per 
assalirlo. Secondo il suo costume Lee volle 
tentare di impedire la marcia dell’s-reito fe- 
derale assalendolo subito fino dai suoi primi 
passi verso Richmond. Ma quella tattica speri- 


 mentata tanto utile quando Mac Ciellan, Pope, 


Burnside e Hooker dirigevano le operazioni, 
doveva andare a vuoto contro la fermezza di 


* Grant. 


Ecco i punti generali del piano di campagna 


" degli Unionisti: 


Mentre l’esercito del Potomac marciava con- 


tro Lee e gli cagionava tali perdite, che non 


potè mandare più tardi dei rinforzi assai nume- 
rosi nella Pensilvania e nell’Ohio, quel'o di Bu- 
tler doveva pigliare la metropoli dei ribelli a ro- 
vescio. Butler se s'impadroniva di Petersburg o 
tagliava le ferrovie, avrebbe impedito la unione 
con l’esercito di Lee dei corpi che erano a mez- 


‘ zodì di Richmond, sotto gli ordini di Besure- 


gard. Poteva anco tentare un colpo di mano 


; contro Richmond. Ma se non gli veniva fatto 


era intenzione di Grant di costringer Le» a bat- 


‘ ter la ritirata, di respingerlo in Richmond, e poi 


di riunire tutte le forze federali al sud del fiume 


‘ James, È noto che Butler non potà impedire la 


congiunzione di Lee e di Beauregard; ebbe dun- 
que effetto l’ultima ipotesi. 

Il 5 e il 6 maggio i due eserciti combatterono 
quasi senza interruzione. Il 7 allo spuntare del 
giorno Lee si mise in movimento difeso da un 
riparo di bersaglieri per ritirarsi verso Spottsyl- 
vania-Court-house. L'esercito federale lo seguì 
immediatamente, ma fino al 12 avvennero sola- 
mente delle scaramucce, 

Mentre Grant marciava verso Richmond scri- 
veva al Presidente per itiformarlo dei risultati 
avuti e diceva: « È mio intendimento di com- 
battere in questa direzione, quand’anche dovessi 
passarvi tutta la estate. (Z propose to fight it 
out onthis line; i sttakesall summer)» sono pa- 


quattrocento trenta (8,473,430) da ripartivsi fra 
i diversi capitolide:\gnati nell’annesso quadro A. 
o Art. 2. In compensa di una parte delle mag- 
Bor Spese di cuil’articolo precedente, sono an- 
Zullati crediti sullo stesso bilancio per lo am- 
mon'are di lire un milione duecento sessanta- 
sette mila cinquec:nto novanta (1,267,590) come 
al quadro B. 
Nella prossima riconvocazione del Parlamento 


QUADKO A annesso al Reale decreto in dala 26 ottobre 1868 per autorizzazione di maggiori spese sul 
bilancio 4568 ed anvi precedenti del Ministero della guerra. 


bt e esta 


GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA 


nazionale sarà proposta la conversione in legge 
del presente decreto. 

li ministro delle finanze e quello della guerra 
sono incaricati dell'esecuzione di questo decreto 
che sarà registrato alla Corte dei conti e pub- 
blicato nella Gassetta u/f.ciale del R-gno. 

Dato a Torino, addi 26 ottobre 1868. 

VITTORIO EMANUELE, 
L. 6. Causnar Drosr. 
E. BentoLè-Viace. 


QUADKO BB annesso al Reale decreto in data 26 ettobre 1868, per sucallamento di crediti 
sul bilancio 1868 del Ministero della guerra. 


P Renee ——— mme 
ì 
CAPITOLI Ammontare 
delle maggiori spese | 
i E 4; i [HI 
Numero ! Denominzzione Anno 1868 Anni precedenti! Tonus | 
Spese ordinarie. 
Colo dea dana 1,A08,642 » » 108,642 a 
Dot Pano e viveri, ate 620,878 » » 620,878 » 
N Trasporti, spess d'alioggiu alle truppe io mar- | 
i cla ed altre relativo . . . 0.0... 2,500,000 » » 2,500,000 » 
| Spese straordinarie. 
29 Paghe d'aspettativa ad ufficiali . 977,820 » » 977,820 è 
39 | Panve viveri. . . . 1.4, 756,530» » 756,530 » 
Al Competenze sn davaro alla truppa . 2,191,5€0 » » 2,191560 
I 
53 Indennità agl’impiegati dell’ammioistrazione 
centrale e spese di trasporwò mobili, carte i 
d'ulficio ed aitre accessorie pel trasferi- 
meutv de.la Capitale a Firenze . È » 20,000» 20,000 » |: 
; 
I Ì 
i Tor . . 8,4554930» 20,000» 8,4754390» 


Visto: Il Ministro delle finanze 
L. G. CANBRAY DIGNY. 


IE 


CAPITOLI 


Denominazione 


Spese ordinarie. 


7 |listitutimilitari . 50,000» » 50,000 è 
10 |! Servizio sanitario . . . . ... 500,000» » 500,000 » | 
16 | Rimontae deposito d'allevamento di cavalli .{ 450,000 » » 450,000 »|; 
” Spese straordinarie. Î 

37 | Collegiomilitare. . . ....... 50,000 » » 50,000 
38 | Battaglione di figlidi militari. . . 217,590» » 217,590» 
Torae . . .| 1,267,590 » » 1,267,590 » 


(*) Bilancio 1868, 


Capitolo 4 — Esercito. .....L. 1,408,642 
Questa somma che all’atto della compilazione 
del bilancio 1468 erasi dedotta da questo capi- 
tolo sull'assegno del prestito giornaliero alla 
truppa in ragione di cent. 26 per ogni razione 
di viveri somministrata dai magazzini delle sus- 
sistenze militari ora avvece occorre ristabilir]a, 
attesochè nella circostanza dei campi ed altre 
esercitazioni si fece palese la convenienza di far 
eseguire le provviste dei viveri alle truppe a 
cura dei corpi rispettivi anzichè dai magazzini 
predetti. 
Non è quindi una maggiore spesa, ma pura- 
mente uno storno dal cap. 11 Pane e vivi. 
Capitolo 11. — Pane e viveri. . L. 620,878 
Atteso il'rincaro dei cereali e specialmente 
del grano in tutti i mercati, il costo medio della 
razione è assai superiore a quello previsto nel 


role che dipingono l’uomo e quella volontà inda- 
mabile che doveva farlo vincere. Erano appena 
arrivate a Washingtan che ebbero per com- 
mento dei nuovi combattimenti. Dal 18 sì 19 la 
lotta continuò dinanzi a Spottsylvania-Court- 
house meno acre però e meno sanguinosa che a 
Wilderness. Mentre Lee si credeva sicuro nei 
trinceramenti, il nerba dei federali era in mar- 


cia nella direzione di Pamunkey, manovrando , 


per giungere al fianco e alle spalle dei ribelli. 


Perlo che vediamo Grantcha va successivamente 
dal Rapidan ali'Anna, dall’Auna al Pamupkey, 
dal Pamunkey al Chickaominy e al James e tra- 


versare tutti quei fiumi minacciando sempre la 


destra di Lee. Dopo molte settimane di combat: 
timenti sanguinosi, le ardite manovre del luogo- 
tenente generale dovevano condurlo dinanzi a 
Petersburg, ove l’esercito ribelle indebolito e 
demoralizzato stava in breve per rinchiudersi. 

Il 23 di maggio l’esercito era sul Chickaho- 
miny, a Mechanicsville, cioè a dodici miglia da 
Richmond. Lee aveva prolungate le sue linee di 
difesa e operato un cambiamento di fronte; vol. 
tava faccia di nuovo al nemico. Tre strade con- 
ducono a Richmond. Grant volle provare un 
ultimo sforzo, un ultimo assalto generale contro 
le posizioni del suo avversario. Aveva avuto 
20,000 uomini di rinforzo dal generale Smith, 
venuti dall’esercito di Butler, e alcune brigate 
di nuove reclute. In tali condizioni avvenne il 
3 di giugno la battagha di Cold Harbour. Dis- 
graziatamente il movimento cff@-nsivo degli u- 
nionisti non riuscì. Non era possibile espugnare 
le posizioni nemiche se non con sacrifici enormi, 
tanto erano risoluti i confederzti. 

Allora fu stabilito il passo del James. Il gene- 
rale Butler aveva fa:to fare un ponte li barche 
vicino a City Point. La notte del dodici i fede- 
rali si msero in marcia paralieli al fianco dei 
mbelli, traversatona ii Cel hemivy, a Long 
Bndge, e arrivaro0 al James scusa che il ne- 
mico cercasse d’impedirlo. ll 14 avevano pas- 


—mt_—=—e 


Ammontare 
delle economie 


——_—_—r__——e_-__— 


I 
Anno 1868 Auni precedenti ToraLg 


Visto: Il Ministro delle finanze 
L. 6. CAMBRAY D.GNY. 


bilancio 1868 puramente sulla base dei bilanci 
precedenti e motiverebbe la necessità di un cre- 
dito suppletivo di lire 2,029,520. 

Si domandano però a questo capitolo solo 
lire 620,878, dovendo le rimanenti lire 1,408,642 
compensare lo storno di pari somma richiesta 
in aumento al cap. 4° Esercito per la causa ivi 
accennata, pure ritenuto che per le stesse cause 
tal fondo è tuttora allogato a questo capitolo 
per le spese della fornitura del pane alle truppe 
& tutto dicembre prossimo. 


Capitolo 14. — Trasporti, spese d'al- 
loggio alle truppe in marcia ed altre 
L. 2,500,00 

Nel bilancio 1868 in ossequio alla iegge del 
bilancio 1867 si volle attenersi nella proposta 
alla somma approvata allo stesso capitolo per 
l’anno 1867 (che per altro fu poi di molto sor- 
passata) sperandosi che col miglioramento delle 


sato il fiume a Wilcox Landirg. Senza metter 
tempo in mezzo furono attaccate le fortifica- 
zioni di Petersburg, assalite invano prima dai 
soldati di Butler. Il generale Smith, che comau- 
‘dava l'avanguardia di Grant, non ebbe miglior 
fortqua. Aiutato dai soldati negri, s’impadronì 
di tredici pezzi d’artiglieria e di un certo nu- 
mero di prigionieri; ma fu mal secondato dal 
2° corpo.e non potò entrare nelle trincee nemi- 
che. La maggior parte dell’esercito di Lee era 
già in Petersburg, perchè il generale ribelle a- 
veva indovinato subito le intenzioni del suo ay- 
versario, e con la consueta energia aveva fatto 
fronte al pericolo. ll 16 furono assaltate di 


nuovo lè posizioni che formavano allora un va-, 
sto campo trincieràto, nia inutilmente. Allora ' 


Grant si appigliò alle operazioni più lente, ma 
più sicure dell’agsedio. 

Furono molto esagerate le perdite dell’eser- 
cito federale nella campagna del maggio del 
1864. Dai rapporti ufficiali apparisce che dopo 
il passo del Rapidan fino all’arrivo dinanzi a 
Petersburg Graùt ebbe 7,289 uomini uccisi, 


37,406 feriti e 9,856 prigionieti. Più di 25,000 | 


uomini erano stati leggermente feriti, e torna- 
rono ai loro corpi prima della fine della campa- 
gna. AI contrariò i federali avevano fatto 10,462 
prigionierî. I due eserciti annoveravano quando 
cominciò l'assedio di Petersburg 98,000 uomini 
i federali e 90,000 i ribelli. 

La marcia dal Rapidan al James aveva con- 
dotto i federali al sud della capitale nemica, 
cioè a portata delle sne linee di comunicazione 
con le Carole e la Georgia, e aveva reso pos- 
sibile il suo investimento. Tutte le operazioni di 
Grant allora miravano a impadronirsi delle cin- 


que o sei ferrovie che vanno a Richmond. Dopo ‘ 


molti combattimenti, tra 1 quali voglhamo anno- 
verare 11 colpo di mano infru'tuoso del 30 giu- 
puo contra uno der forti del campo nonnoo, i 
federali ».mpadronirono della ferrovia di Wel- 
don, che congiungeva Petersburg slla Carolina 


condizioni di pubblica sicurezza e dell’ordime 
pubblico avrebbe potuto bastare. 

Ma questa speranza non sì realizzò. — Infi- 
niti furono i distaccamenti di truppe qua e là 
trasportati per prevenire o reprimere disordini 
e per possibilitare la esazione delle imposte ; © 
naturalmente quest traslocazigni si avverarono 
tanto più numerose quanto minori erano le forza 
dell'esercito per far fronte a tutti quei bisogni 
eventuali, î 


Capitolo 29. — Paghe d’aspettativa ad uffi- 
ciali .. L. 977,820 


04000 00000. 


La maggiore spesa ristiltaiite come contro è 
riferibile allo.cause infra divisite, cioè: 

1° Pel maggior numero d’ufficiali in aspetta- 
tiva in confronto di quello previsto in bilancio. 

2° Per essersi calcolato in bilancio la paga 
aunua di cadauno ufficiale in aspettativa a lire 
1,075 in media, la quale rappresenta appena 
quanto compete in media agli ufticiali inferiori 
di fanteria mentre fra gli ufticiali in aspettativa 
ve ne sono d’ogni arma e d’ogni grado. 


Capitolo 39. — Pane e viveri. . L. 756,530 


L'aumento contro indicato deriva in parte dal 
maggior costo delle razioni bilanciato a questo 
capitolo perchè i generi per il vitto del soldato 
si tennero per tutti i decorsi mesi ad un prezzo 
più elevato di quello che supponevasi al momento 
della formazione del bilancio e principalmente 
per l’eccesso di forza che si ebbe sotto le armi 
in principio d’anno, prodotto dai soldati che a 
termine di legge restituivano il tempo sotto le 
armi che alla loro classe si spettava e già avea 
prestato, ma che essi avevano ritardato per re- 
nitenza alla chiamata e per condanne sofferte. 
Eccesso di forza che non si potè compensare 
coll’anticipare i) licenziamento della classe 1843 
di alcuni mesi, perchè essendo ritardata la di- 
stribuzione delle armi a retrocarica ne venne la 
necessità di ritardare anche il licenziamento 
della maggior parte di detta classe onde com- 
pierne l’istruzione. 


Qepitolo 41. — Competenza in danaro alla 
truppa L. 2,191,560 

Per l'eccesso di forza che si ebbe sotto le ar- 
mi per le ragioni suespresse e che, come si disse, 
non potò essere compensato dall’anticipato li- 
cenziamento della classe 1843. 


Capitolo 53. — Indennità ugli impiegati del- 
l'amminisirazione centrale e spese di trasporto 
mobili e carte d'ufficio ed altre accessorie pel 
trasferimento della capitale a Firenze L. 20,000 


Sul capitolo sovracitato mon trovasi attual- 
mente più disponibile che il fondo di L. 3448 88, 
Dovendosi ancora provredere alle ‘spese oc- 
correnti per indennità, risoluzioni di capitola- 
zioni d’alloggio e spese di trasporto mobili ad 
impiegati civili addetti al corpo di stato mag- 
giore, come altresì ad dnpiaga di di questo Mini- 
stero, applicati presso varie Commissioni tuttora 
zionanti in Torino, e che si dovranno fra 
breve trasferire in questa capitale, non che a 
quelle pel trasporto dei mobili e materiali dei 
Comitati e dei suddetti uffici che debbonsi con- 
siderare quali parte dell’amministrazione cen- 
trale della guerra si è calcolato che la spesa al- 
l’uopo necessario sarà per risultare come segue, 


cioè: 

1° Collocamento superiore del corpo di stato 
maggiore 7,448 88 

2° Per indennità 
questo Ministero addetti alle Com- 
miss;oni, compreso il trasporto dei 
mobili degli impiegati e degli uffici 
stessi PIREO IERI. 

3° Pel trasporto mobili dei Comi- 
tatiche trovansi ancora in Torino » 


000 +00 


agli impiegati di 


6,000 » 


0° 000 . 


10,000 


» 


In Totale . . . L. 
dalla qual somma dedotto i suddetti 
fundi di . . 3,448 88 


risulterebbe mancante la sommadi L. 20,000» 

A compensare questa maggiore spesa lusin- 
gavasi di poter offiire un’economia sul capitolo 
— Spese pel trasporto della capitale, ma il pros- 
simo trasferimento a Firenze della Direzione 
generale del Debito Pubblico non solo non per- 
mise la benchè piccola distrazione di fondo da 
quel capitolo, ma rese anzi nécessario un au- 
mento di lire 350,000 che fu approvato con 
R. decreto 3 settembre scorso. 


23,448 88 


del Nord. Ma la state el’autunno passarono 
senza che fosse stato possibile di tentare un as- 
salta generale contro le posizioni nemiche. 
Molti soldati di Lee avevano disertato ; faceva 
mestieri usare di provvedimenti severissimi per 
impedire che il male non degenerasse in epide- 
mia. Nondimeno nel Sud la coscrizione faceva 
saldati tutti gli uomini sani da 17 fino a 60 anni. 
Per tutto l’inverno furono mandati dei rinforzi 
verso Petersburg; quando ricominciò a prima» 
vera la ]pita, Lee aveva sempre sessantamila no- 
mini sotto i suoi ordini. 
Sullo scorcio di marzo il nemicp tentò invano 
di tagliare Je comunicgzioni dell'ala sinistra di 
Grant con City Point, coll’impadronirsi del forte 
Steadman principale difesa del campo trince- 
rato degli assedianti. Allora a City Point si adunò 
un grande Consiglio di guerra. I generali Grant, 
Sherman — vennti dalla Carobna settentrionale 
— e Sheridan, che arrivava dallo Shenandoah 
con la cavalleria, vi erano presenti, insieme al 
presidente Lincoln. Le operazioni, dopo quel 
Consiglio, cominciarono subito. | 
L'esercito federale era formato perpendico- 
larmente alla linea di battaglia dei ribelli; ap- 
poggiava la destra all’Appomattox, la quale de- 
veva restare colà e formare il perno sul quale 
dovevano muoversi il centro e la sinistra per 
cingere il nemico. Alla estrema sinistra erano 
il 5° corpo e tutta la otte dì Sheridan; l’a- 
zione cominciò la mati ina del 29 marzo. L’eser- 
cito nella marcia occupava le strade che vanno 
da Petersbuîg verso il sud; e si procedeva leu- 
tamente perchè il nemico difendeva il terreno 
palmo a palmo. Îf 8Î di fa un combattimento 
generale. Lee tentò di respingere i federal: verso 
le primitive posizioni, € s-gnatamente concen- 
trava i suoi sforzi sull'ala sinistra, ove Sheridan 
l’ofiendeva seriamente, wa tornarono vani. 
Lassassi.io di L ncolp, che ta .t. adolorò la 
nazione, tols: a' gene a'e Grau: un cmico sin- 
cero. Quei du» u mini si conosc:vano da poco 
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S M. sulla proposta del ministro segretario 
di Stato pei lavori pubblici ha fatto le seguenti 
disposizioni: 

Con decreti del 10 settembre 1868: 

Corrado Pietro, ingegnere capo di 2° classe 
nel R. Corpo del genio civile în disponibilità, 
collocato a riposo dietro domanda ed ammesso 
a far valere i suoi titoli alla pensione; 

Escalona Antonio, ufticiale telegrafico di 3° 
classe in aspettativa, collocato in disponibilità 
per riduzione di ruoli; 

Pandolfini Vincenzo, id. id. di 5° classe, pro- 
rogatagli la durata dell’aspettativa. 

Con decreti del 13 datto : 

Cappa cav. Flaminio, ingegnere capo di l‘ 
classe nel R. Corpo del gem:o civile, esonerato 
dall'ufficio di direttore generale della costru- 
zione delle strade ferrate Calabro-Sicule e col- 
locato in aspettativa dietro domanda per mo- 
tivi di salute; 

Marsano commendatore Gio. Battista, ispet- 
tore di 1° classe id., commissario tecnico per la 
sorveglianza della costruzione delle suddette 
ferrovie, destinato alle stesse funzioni per i la- 
vori della strada ferrata da Bussoleno a Bardon- 
néche; 

Rocco Alessandro, ufficiale telegrafico di 4° 
classe, nominato ufficiale telegrafico di 3°. 

Con decreti del 27 detto: 

Boetti cav. Benedetto, segretario di 1* classe 
nel Ministero predetto, richiamato dall’aspet- 
tativa in attività di servizio; 

Maresca Luigi, impiegato d'ordine nel R. 
Corpo del genio civile, collocato in aspettativa 
dietro dimanda per motivi di salute. 


S. M. sopra proposta del ministro di grazia 
e givstizia e dei culti ha fatto le seguenti dispo- 
sizioni nel personale giudiziario con decreti del 
19 ottobre 1868: 

Campagnano Giovanni, vicepretore nel comu- 
ne di Castel di Sasso (Santa Maria), dispensato 
da ulteriore servizio; 

Parillo Pasquale, nominato vicepretore nel 
comune di Castel di Sasso (Santa Maria) 

Bruno Nicola, id. di Rocca Spinalveti (Lan- 


ciano); . 

Pasgonl Vincenzo, id. di Castel di Jeri {A- 
uila); 
Ù Bernabei Francesco, id. di Colonnella (Te- 


ramo); 
Reldonio Filippo, id. di Taranta (Lanciano); 
Tocci Giovanni, nominato conciliatore nel co- 
mune di Morino (Avezzano); 
Costanzi Oreste, id. di Tossiccia (Teramo); 
Cocciante Giovanni, id. di Rocca di Mezzo 
(Aquila); 
De Giorgio Ludovico, id. di Rajano (Solmona}; 
Savini Michele, id. di Castilenti {Teramo}; 
Cucuccioni Antonio, id. di Posta (Aquila); 
Giardetti Matteo, id. di Pietra Carmela (Te- 


ramo); 3 

Trionfi Agapito, id. di Tione (Aquila); 

Propetti Giovanni, id. di Taranto (Lanciano); 

Luise Ladislao, conciliatore nel comune di 
Pescara (Chieti), confermato nella carica per un 
altro triennio ; - 

Di Stefano Francesco Antonio, già conciliato- 
re nel comune di Cupello, rinominato concilia- 
tore nel comune medesimo , 

Nanni Francesco, id. di Cittareale, id.; 

Volpi Filippo, id. di Colonnella, id.; 

Di Lauro Bernardo, conciliatore nel comune 
di Taranta (Lanciano), dispensato dalla carica 
in seguito di sua domanda; 

De Martinis Bernardo, vicepretore nel comune 
di Fresagrandaria, id.; 

Terpolillo Pasquale, conciliatore nel comune 
di Fresagrandinaria, nominato anche vicepre- 
tore nello stesso comune; 

Petrosi Antonio, id. di Dogliola, id. id. 


S. M. sulla proposta del ministro di grazia e 
giustizia e dei culti ba fatto le seguenti dispo- 
sizioni nel personale giudiziario: 

Con R. decreto 17 ottobre 1868: 

Riello Giovanni, uditore destinato ad eserci. 
tare le funzioni di vice pretore pressò il manda- 
mento di Spezia (Sarzana), collocato in aspet- 
tativa per comprovati motivi di salute e per 
mesi sei. 


tempo e si erano vedati poco, ma #’intendevano. 
Usciti ambedue dalla classe laboriosa, averano 
gl’istessi istinti democratici e lo stesso affetto 
alla patria repubblicana. Lincoln non avrebbe 
mai spetilato sulla popolarità di Grant; non 
avrebbe mai tentato di calunniarlo è di toglierli 
i giusti suffragi dei suoi concittadini; e noi non 
saremmo stati spettatori di una lotta-della qualè 
i più cospicni uomini dello Stato hanno dato 
alla nazione miserando spettacolo. 

Grant con la sua leale e generosa condotta 
seppe conciliarsi l'amicizia del generale Bher- 
msp, il.quale giunto al:termine della sua lunga 
e.spiendida campagne, era nella Carblina del 
Nord in cospetto del solo esercito confederato 
che solo potesse tuttavia far qualche resistenza. 
Il vincitore di Atlanta, più gran soldato che 
acuto diplomatico, avera concesso al generale 
ribelle Johnston a Chapel Hill un armistizio 
che poteva parere magnanimo, ma per tutti i 
rispetti danneggiava il risultato delle vittorie 
federali, e che il gabinetto di Washington non 
volle ratificare. Stanton, segretario per la guer- 
ra, notò pubblioamente l'errore di Sherman con 
parole troppo severe, e dette a Grant l'incarico 
di riparare l'errore, Questiaveva ordine di assu- 
mere il comando dell'esercito di Sherman, rico- 
minciare.le ostilità, e, se era necessario, imporre 
a Johnston la stessa capitolazione che aveva 
firmata Lee. Poteva dunque Grant respiugere 
nell'ombra quello che era allora suo rivale nella 
popolarità, poteva vincere di nuovo i ribelli e 
procacciarsi la gloria di averdato l’ultimo colpo 
alla sedizione. Un volgare ambiziosoJo avrebbe 
fatto, Grant.operò altrimenti. Comandante su- 


premo potera raggiungere come reputava me- | 


glio lo seopo, Fece comprendere a Sherman 
che coss voleva .il governo e che cosa esigeva la 
situazione, e gli lasciò la cura di por riparo allo 
sbagho.di Chapel Hill. Sherman fece nusve pra- 
tiche con Johustun e finì con supulare con Isî 
uns capitolazicne che poneva fine alla guerra: 


ti 


Con RR. decreti 19 ottobre 1868: 

Pisna Carlo, pretore del mandamento di Cam- 
pofreddo (Genova), tramutato al mandamento 
di Calice (Masss); : . 

Serafini Antonio, id. Calice (Massa), id. Cam- 

freddo (Genova); 
Piconà LA Paolo, id. Caltabellotta 

Sciacca), id. Bivona (Sciacca); ; 
i pena Giambattista, id. Birona (Sciacca), 
id. Caltabellotta (Sciacca); 

Cordenunsi Pietro, id. Bisenti (Teramo), col- 
locato in aspettativa per comprovati motivi di 
salute e per mesi tre; 

Tucci Mario, id. di Altavilla Irpina (Avellino), 
sospeso dall’esercizio delle sue funzioni; — 

Romeo Gaetario, id. Montalbano (Messina), 
tramulato ad Alì (Messina); 

Stefanini Eurico, nominato vice pretore della 
pretura urbana di Livorno; 

Serafini Carlo, già vice pretore nel manda: 
mento di Valle Castellana (Teramo), nuova- 
mente nominato vice pretore del mandamento 
medesimo; 

Marranca Antonio, nominato vice pretore del 
mandamento di Solmona. 


Elenco di disposizioni fatte nel personale dei 
notai con decreti di cui infra: 

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1868: 

Fiumara Vincenzo, bidello nell'archivio nota- 
rile di Messina, nominato usciere nello stesso 
archivio. 

Con RR. decreti 17 ottobre 1868: 

Angelini Luigi, candidato notaio, nominato 
notaio nel circondario dell’archivio notarile di 
Castelnuovo di G: na; 

Facchini dottor Annibale, id,, nominato no- 
taio con residenza nel comune di Mapello; 

Pinetti dottor Giuseppe, id., id. con residenza 
a Malpaga frazione del comune di Cavernazzo; 

Rancati dottor Carlo, id., id. con residenza 
nel comune di Sovere; 

: Ciarlo Giosuè, id., id. id. di Fragneto Mon- 
forte ; 3 
Calvini Pier Antonio, id., id. nel distretto di 
istro di San Remo cor residenza a Colla; 
‘abiani Antonio, notaio a Calice Ligure, tras- 
locato a Castel Vittorio ; 

Lombardo Mariano, già notaio a Castellam» 
mare, riammesso all'esercizio del notariato, 6 
nuovamenta nominato notaio nel comune di Ca- 
stellammare ; 

Sasso Rocco, e . 

Ricciuti Gerardo, presidente il primo, e cari< 
celliere i] secondo Fella Camera ed archivio 
notarile di Potenza, sono sospesi dall’esercizio 
dei rispettivi uffici. 

Con RR. decreti 19 vttobre 1868: 

Cotti Antonio, vicearchivista dell'archivio no- 

tarile di Parma, nominato archivista nello stesso 


archivio ; REORI 

Simonelli Altobello, notaio a_ Bellizi indi so- 
speso per imputazione di falsità in pubblica 
scrittura dalla quale venne assoltò, reintegrato 
nell'esercizio della carica di notaio con residen- 
za nel comune di Belhzi; . 

Rocereto Luigi, stato nominato notaio in Na- 
poli fin dal 1860 indi decaduto, nuovamente no- 
minato notaio in Napoli. ” 

Con RR decreti 26 ottobre 1888: 

Adami Domenico, candidato notaio, nominato 
notaio nel distretto di registro di Sestri Levante 
colla residenza nello stesso luogo; 

Filippini Alessandro, id., nominato notaio con 
residenza nel comune di San Giorgio di Piano; 

Benni Ubaldo, id., id. id. di Fratta Rosa; — 

Mazzuca Ferdinando, notaio nel comune di 
Rocca Bernarda, traslocato in quello di Petilia 
Policastro. 

Con decreto ministeriale 26 detto: 

Burelli dottor Annibale, notaio a Umbertide, 
approvata la sua nomina ad archivista notarile 
del detto comune. 


PARTE NON UFFICIALE 


INTERNO 


CASSA CENTRALE DEI DEPOSITI B DEI PRESTITI 
PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO 

Coerentemente alle disposizioni contenute nel- 
l’art. 181 del regolamento approvato col R. de- 


In tal modo, mercò la delicatezza del suo fra- 
tello d’armi, si ebbe l’onore di quel grande fatto, * 
il merito del quale spettava tutto al generale 
in capo. 

Quando spuntò l’alba del 1° aprile l’esercito 
dell’Unione era in buone condizioni per vincere 
decisamente. La lotta cominciò vicino alla sta- 
zione di Five Forks, sulla ferrovia di Lynch- 
burg. L'ala sinistra di Grant eségrì con invidia- 
bile fortuna quel celebre movimento che prese 
il nemico di fianco e respinse la sua destra verso 
Peterspprg, mentre.i.due altri corpi assalivano 
«con grande vigore il centro ela sinistra. Sheri- 
«dan con-le helle cariche della sua cavalleria s°iÎm- 
rpadronì di molte brigate di fanteria e di quat- 
tro batterie di artiglieria. L’ala destra di Lee, 
disfatta e disorganizzata, si ripiegò verso l’Ap- 
pomattox. I federali erano ormai padioni della 
Southside Railroad. A Léé restava solo di sgom- 
brare Petersburg e Richmoad se non voleva es- 
servi circondato assolutamente. Dal principio 
della campagna aveva perduto oltre 20,000 uo- 
mini. 

La vittoria di Five Forks fruttò la occupa- 
zione di Richmond, abbandonata da Jefferson 
Davis e dal governo confederato. Lee battà in 
ritirata verso Lynchburg; tentò di resistere di 
nuovo si federali, nia molestato dalla cavalleria 
di Sheridan, e da alcuni corpi di fanteria per- 
deva molti uomini. Lee quando il 9 di aprile 
arrivò a Appomattox-Court-house avera sola- 
mente sotto i suoi ordini 28,000 uomini. Allora 
acconsentì ad arrendersi. Il-generale Grant gli 
impose solamente questo condizioni: i soldati 
ribelli deposte le armi e promesso di non più 
combattere il governo federale, potranuo tor- 
nare liberamente alle case loro. Così finì la 
grande lotta che da quattro anni ferveva nella” 
Virginia. La pace era sicura. 


(Continua) 


|—« «a i: 25 agosto 1863, n° 1444, si notifica che do- 
vendosi alienare l'infradescritto deposito a fa- 
vore delle finanze dello Stato giusta il decreto 
di quel Ministero in data 7 settembre 1868, ed 
allegandosi il non possesso della corrispondente 
polizza, si diffida chiunque possa avervi inte- 
fesse che, trascorso un mese dopo la pubblica- 
zione del presente, rimarrà detta polizza di nes- 
sun valore, 

Deposito di L. 266 67 fatto da Gallean Agnese, 
fu Giuseppe, vedova Porro, domiciliata in Ca- 
neo, per cauzione verso il Ministero delle finan- 
ze, quale deliberataria della gabella dei sali e 
tabacchi n° 3 in Caraglio, durante un quinquen- 
nio, come da atto di sottomissione in data del 
17 dicembre 1864 rappresentato dalla polizza 
n° 1670 in data 28 gennaio 1865. 

Torino, addì 7 novembre 1868. 

(4 Direttore capo di divisione 
CERESOLE. 
Visto, per l'Amministratore centrale 
GALLETTI. 


CASSA CENTRALE DEI DEPOSITI B DR! PRESTITI 
PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBIT® PUBBLICO 
( Terza pubblicazione ) 

Coerentemente al disposto degli articoli 178 
179 del regolamento per le casse dei depositi È 
dei prestiti, approvato con R. decreto 25 agosto 
1863, n° 1444, si notifica, per norma di chi possa 
avervi interesse, che essendo stato denunziato, 
nelle debite forme, lo smarrimento della polizza 
sottodesignata spedita dall’ amministrazione 
della Cassa dei depositi e prestiti di Torino ne 
sarà rilasciato il duplicato appena trascorsi sei 
mesi dal giorno in cui avrà lnogo la prima pub- 
blicazione del presente, che sarà per tre volte 
ripetuta ad intervallo di un mese e resterà di 
nessun valore il titolo precedente, 

Polizza n° 3506 in data 19 dicembre 1867 
rappresentante un deposito di lire 200 di ren- 
dita in cartelle al portatore 1861, fatto da Ta- 
volara Gio. Battista fu Giuseppe di Santa Mar- 
gherita saio cauzione verso il Ministe- 
ro della guerra onde ottenere a favore del dilui 
nipote Figari Bartolomeo, soggetto alla leva mi- 
litare, il passaporto all’estero, come da atto 
passato presso la sottoprefettura di Chiavari in 
data 20 novembre 1867. 

Torino, il 9 settembre 1868. 

Il direttore capo di divisione 
HA 
Visto, per l'Amministratore centrale 
GALLETTI 


NOTIZIE ESTERE 


INGHILTERRA. — Il Nord ha da Londra, 6 
novembre: 

Le sollecitudini dei circoli militari di Cal- 
cutta intorno ai progressi della Russia in Orien- 
te non hanno invero grande fondamento, non- 
dimeno il pubblico inglese vede con molta agi- 
tazione i mutamenti politici dell’Asia centrale, 
la qual cosa si spiega con l’immensa importanza 
dell’;mpero anglo-indiano rispetto all’incremen- 
to commerciale della metropoli. Tanto più reca 
stupore che la questione dell’India di rado sia 
discussa seriamente dai candidati del Parlamen- 
to, che vorranno votare le risoluzioni che riguar- 
dano l’amministrazione di quel paese. È questa 
l'osservazione che lord Salisbury ha fatto agli 
abitanti di Manchester, congratulandosi coi mer- 
canti di quella città per l’interesse che portano 
alla prosperità materiale e morale dell'India. 
Lord Salisbury ha raccomandato particolarmen- 
tedidar fines) più presto possibile alla rete delle 
ferrovie indiane come il modo più efficace di au- 
mentare la produzione di quel paese. Egli ha 
consigliato al) Ministero di non starsene con- 
tento a costrure delle linee che promettono dei 
vantaggi immediati, ma di cresre un sistema 
completo di vie ferrate che unisca la China nc- 
cidentale all’Ihdia e assicuri al commercio in- 
glese la preponderanza in qtiei 

Le osservazioni che ifdononeit ‘fatto sul 
discorso del marchese di Salisbury che Ha fatt 
di nomo melto versato nelle cose dell'Iadia, ini 
inducono a farvi attenzione perchè dimostrano 
quanto l'avvenire commerciale della Grande Bre- 
tagna è strettamente vincolato allà sicurezza del 
suo impero asiatico. È uni fatto, dice quel dia- 
rio, che anche a Manchester, la parte Coinmer- 
ciale non pare che abbia inteso l'enorme impor- 
tanza dell’India, Il commercio di quel paese solo 
potrebbe giungere a oltrepassare l4 totalità del 
commercio della Inghilterra con le altre parti 
del mondo. Fra Suleiman e l'isola di Ceylan vi 
sono 200 milioni di abitanti industriosi e assai 
ineiviliti, tutti fg direttantetite o indiret- 
tamente ‘dagli lesi 

L britannica avendo tra lo 
mani tutti i porti, rispetto al commercio non vi 
è differenza alcana tra i pottessi diretti 6 indi- 
retti dell'India. È un continente che appartiene 
quasi assolutamente agli intraprenditori inglesi. 
1l terreno di quel paese vastissimo è annoverato 
tra i più fertili del mondo, e i suoi abitanti sono 
assai operosi poter pagare senza soverchio 
disagio le imposte che salgono a 65 milioni di 
lire sterline, calcolando egualmente lo rendite 
dei principi indigeni. Non vi ha dunque ragione 
ki la importazione dell'India nén sfmétiti in 

DIOporaibas alla stessa cifra di quella dell'isolà 

eylan che ha abitanti meno civili e menoin- 
Cn; Nel 1860 l’importazione di prodotti in- 
glesi a Ceylan superava un inilioie sterline, 
ossia dieci scellini a testa. Se l'importazione in- 
glese nell'India potesse raggiungere la stessa 
proporzione salirebbe a cerito milioni di sterli- 
ne, cioò sarebbe quadraplicata. I commercianti 
di Manchester e di Sheffield principalmente trar- 
rebbero profitto da questo incremento commer- 
ciale, perchè sono i due grandi centri della espor- 
tazione per l'India, Il qual risultato potrebba ot- 
tenersi anche senza la ferrovia che, secondo il 
concetto di lord Salisbury, dovrebbe unire la 
China occidentale all’India 


FRANCIA. — Leggesi nella Patzi 

Il ministro della guerra hg sad ifrorao 
autorità militari una circolare colla quale le in- 
vita ad assicurare per quanto dipende da loro 
la esecuzione di due recenti determinazioni del 
ministro della marina. 

A termini della prima di tali determinazioni, 
i militari di infanteria marina che compiono il 
servizio nel 1860 e tenuti al servizio come gio- 
vani soldati, i volontari e quelli che hanno rin- 
novata la capitolazione nelle condizioni della 
legge 21 marzo 1832 i quali attualmente si tro- 
vino alle loro case e non manifestino l’inten- 
zione di contrarrs un unovo ingaggio devono 
essere lasciati alle case loro nella condizione di 
congedo da rinnovarsi. 


GAZZETTA coil SIE) DEL REGNO D'ITALIA 


La seconda determinazione relativa alle trup- 
pe di artiglieria-marina prescrive: 

1° Di rinviare ai rispettivi focolari nella con- 
dizione di congedo da rinnovare i militari di co- 
testa arma il cui servizio termina alla medesima 
epoca; 

2° D: mantenere alle loro case, anch'essi ne}la 
condizione di congedo da rinnovare, gli uomiti 
appartenenti al'a classe del 1863 i quali non 
manifestino l'intenzione di rinnovare la capito- 
lazione o di ritornare al corpo. 


AUSTRIA. — L’Oss. Triestino reca i seguenti 
telegrammi: 


Vienna, 10 novembre. 
Nella conferenza dei deputati intorno al pro- 
pe di legge sull'armamento, il ministro del- 
’interno sostenne l'obbligo generale del servizio 
militare, e calcolò le spese ad 80 milioni, osser- 
vando che questo è un accettabile bilancio di 
pace. Disse che il diritto di concedere reclute 
viene limitato alcun paco, ma non tolto. Dimo- 
strò essere urgeni tissimo di esaurire il progetto 
prima che sì riuniscano le Delegazioni, stante 
lo spirare del mandato dei deputati ungheresi. 
Aggiunse che anche le potenze estere hanno un 
vivo interesse all'accettazione di un comune si- 
stema d'armamento dell'Austria. Il ministero 
non può sostenere, nò sosterrà la responsabilità 
delle contingenze che possono derivare dali’ 'ag- 
giornamento, perchè la guarentigia dell’esistenza 
della Costituzione sta nella comunanza dell’e- 
sercito. — Sturm annunciò una proposta d’ag- 
giornamento. 
Vienna, 10 novembre. 
Uggi la Camera procedette alla discussione 
del progetto di legge sull’atmamento. Il relatore 
della maggioranza, Gross, dichiarò ch'egli as- 
sunse l’incarico di relatore per sentimento del 
proprio dovere, ma che voterà riguardo ad al. 
cuni punti colla minoranza. Rechbauer, relatore 
della minoranza, fece rilevare che lo stato di 
pace armata fa vergogna alla civiltà; disse che 
l’obbiigo generale del perizie militare è una 
arma a due tagli, e può riuscire uno stromento 
vantaggioso al bene dello Stato sol quando 
venga attuato democraticamentè, L'oratore com- 
battè la riserva per la surrogazione, la lunghezza 
del servigio, il limite dell'effettivo sul piede di 
guerra e la durata di 10 anni della le spe Disse 
che la minoranza vuol considerare i presente 
disegno di legge come una transizione al siste- 
ma della milizi eliminarne quanto possa 
agevolare l'istituzione del militarismo. Sono in- 
scritti quali oratori contro il progetto della mag- 
gioranza : Weichs, Figuly, Dinatel, Kaiser, Seno 
0 Payr, e a favore del progetto medesimo : Tiirk- 
heim e Spigel. Weichs dichiarò : Io confido pie- 
namente gl pics Ministero » però esso non 
è chiamato ad eseguire la legge sull’armamento, 
ma bensì il Ministero dell'Impero, al quale io 
e a de un voto di Masa mediante l'accet- 
azione della propost& a ioranza. — 
La seduta continue. Da 
Vienna, 10 novembre. 
L’odierna Gassetta ufficiale di Vienna pub- 
blica un autografo imperiale, che rimette la 
convocazione delle delegazioni al giorno 16 cor- 
rente. 
— La Corrisp. gener. austr., scrive quanto 
segue: 
Cone è noto, il signor Ghyczy e compagni 


proposero alla.Camera dei deputati di Pest una; 


risoluzione tendente ad interdife ai membri 
della delegazione, eletti dalla Camera, di ripren- 
uti i loro lavori fino & tanto che il titolo di 

onarchia austro-ungherese » non sarà defi- 
sine stabilito, a norma delle disposizioni 
dell'articolo XII della legge del 1867. Nelle no- 
stre sfere politiche si auziette ben poca impor- 
tanza a questa moziorie, perchè si sa che già 
dalla prima sessione elle delegazioni la qui- 
stione di cui si tratta fu regolata in massima fri 
i Ministeri competenti è non si dubita punto, 
che anche per riguardò alla fotma, essa troverà 
la sua soluzione prima della riunione delle dele- 
gazioni. 


— Da Praga, 8 novembre, telegrafano al 


Morgenpost : 
Pragà, 8 novembre. 

I AMotgenp. ha per dispaccio : Stamane ebbe- 
ro luogo messe funebri nella chiesa d'Emaug i per 
i giustiziati nell’anno 1620. Furono eseguiti’ 14 
arresti fri cui quello di vna ora, apparte- 
nente alle classi colte. La Mon gna Bianca non 
vennò visitata, bg ilmenté perchè char i 
dal militare. Varie chiese erano guardata dalla 
polizia, hè si aveva intenzione di celebrare 
uffizi divini fanebti. Forti pattuglie percorreva. 

no la città e i sobbotghi. Jeri ed oggi pata di- 
rottamente. 

Lo stesso foglio recà il telegramma seguente: 
Gl’'individui arrestati oggi furono condannati 
dalla polizia a due settimane d'arresto, ma per 
ora posti in libertà. 


— Un altro dispàitoio da Proga, 9, nranzia: 

Gli autori delle dimòstrazioni ch'ebbero luogo 
ieri in chiesa faronò messi in libertà, dopo, eg 
sersi avuta notizia sicura del loro nome e domi- 
cilio. A Monté Bfarico mon fa fatta stcima mani- 
festazioniè. 


SPAGNA. — La Gassetta di Madrid pubblica 

il seguente decreto : 
Goterno provvisario.. 

Presidenga del Consiglio dei dtnisihi - Decreto. 

Considerando i meriti segnalati e le ipualità 
che si accolgono nella persona del luogotenente 
generale Rui Giovanni Prim y Prats, conte di 
Reuss, marchese de los ejins, prendendo 
in considerazione la su; pani gli emindati 
servigi ché egli ha costazite ente resi alla pa 
tria ed al trionfi to dei principii. liberali, il pred 
no provvisorio sì è degnato confermarlo nella 
qualità di capitano generale dell'armata, grado 
al quale venne promobso il 30 settembre goorso 
dal capitano generale e generale in capo dell’a 
mata liberatrice d’Andalusia nell'esercizio dei 
poteri di cui egli era allora rivestito. 


Madrid, 25 ottobre 1868. 
Francesco Sennanò. 


cessità che non sia in o modo permesso alle 
classi militari di partecipare « ad alcuna asso- 
ciazione o riunione Dì o meno pubbliche, di- 
rette ad esprimere un'idea od un oggetto poli- 
tico qualunque. » 

Con uno speciale decreto il ainiatro delle £- 
nanze Laureano Figuerola, ed a nome del go- 
verno provvisorio, cede alla municipalità di Ma- 


drid il dominio di Buen-Retiro perchè sia con- 
vertito in e destinato alle passeggiata di 
piacere dei Madrileni. 


AMERICA. — Si leggo nel Nouveaw Monde del 
31 ottobre: 

Abbiamo buone ragioni di credere che # si- 
gnor Johnson e lord Stanley hanno redatto, a 
proposito dell’Alabama, un protocollo del di 
1) sunto è il seguente: 

Una Commissioie mista composta di otto 
persone nominate dalla Granbretagna c di otto 
persone nominate dagli Stati Uniti, si riunirà 
a Londra, ed esaminerà tutti i reclami presen- 
tati sia dagl’Ioglesi, sia dagli Americani. Qua- 
lunque reclamo sarà sostenuto dalla parte inte- 
ressata, sia in persona, sia da un avvocato, e 
la Commissione pronunzierà la decisione defini. 
tiva. La questione di diritto internazionale è 
sottoposta all’arbitrato dell’Imperatore di Rus- 
sia. Il protocollo dev'essere approvato dal se- 
gretario Seward. 


NOTIZIE E FATTI DIVERSI 


La Società del Quartetto di Firenze darà il primo 
concerto dell'8° anno sociale 1868-69 domenica 15 no- 
vembre 1868 ad un’ ora pomeridiana precisa nella 
sala delia Società filarmonica fa via Ghibellina, 83. 
Vi preoderanoo parte il celebre violinista cav. C. Si- 
vori, i distinti pianisti signora Matilde P/atonoff (al- 
lieva di Autonio Rubinsteio) ed il professor Carlo 
Ducci; non che gli altri artisti addetti alla Società, 
sigoori professori Sbolci, Bruni e Mattolini. 


— Il ministro dell'istrazione pubblica ricevette dal 
cav. Nigra il seguente dispacelo sullo stato di salute 
del maestro Rossini: 


Parigi, 10 (ore 4, min. 5) 
Lo stato generale è abbastanza soddisfacènte; le 
piaghe, conseguenza dell'operazione, tendono & ci- 
catrizzarsi ; le scarnificazioni prodotte in alcuni punti 
che sopportano il peso del corpo inspirano qualche 
inquietudine. 


— Stanotte (8), dice il Piccolo Giornale di Napoli, 
fl vento ha infuriato sparentosamente, e le onde pa- 
revano montagne, tanto erano alte e grosse. Una 
martingana di Lipari carica di vino, la Giulietta, ruppe 
sulla scogliera del Carmine. Dei dodici che forma- 
vano l'equipaggio, dieci hanno potuto pigliar ja riva; 
di due non si hanno notizia. La perdita s! calcola 
ascendere a lire 85,000. 

Quello però che merita essere notato, a lode dei 
generosi che posaro a risico la loro vita, è come fu- 
rono salvi quegli infelici che da 32 ore erano io viag- 

CA 
Lea le ore dus dopo la mezzanotte quando il ser- 
gente Vincenzo Amerio del 72° fanteria, capo posto 
della guardia del bagno del Carmine, udì voci alte e 
fioche come di gente che grida disperatamente aiuto, 

Il romore dei tuoni ed il fragore delle onde tem- 
pestose interrompcano quelle grida strazianti, ma 
non sì che il setgente non jutendesse che venivano 
dal mare. Col guardiano delle .circetf, Eugenio Lo- 
cati, ègli si portò alla riva per vedere se al chiaroré 
d'un qualche lampo potesse distinguere quale di- 
stanza e in quale direzione fossero gl'infelici che 
domandavano soccorso. Yedutolo, ambedue ed il sol 
dato Carlo Porrini si gettarono in mare e, giunti fin 
dove poterono, gridarono a quei miseri afferrassero 
una corda che essi avrebbero gettata, E giunsero i 
naufraghi ad afferraria, ondei tre bravi giovani, ti- 
rando con tutte le loro forze, avvicinarono a riva la 
barca e li trasseto così a aa 


— 1 riflessibili guasti, * scrive ti; Giornale di Udine, 
arrecati e che continua ad arrecare il punteruoio 
(verme) alle molte partite di frumento nella nostra 
provincia, ci richiamano alla memoria un istrumento 
Îl di cui uso gioverebbs senza dubbio ad arrestare 
quei danvi od almeno a diminvirli grandemente. 

L’igtromento del quale parliamo è sostanzialmente 
un ventilatore (buratto), di ura forma però tutta sua 
particolare, non confondibile coi ventilatori comuni 
presso nei usati e conosciuti. 

L’inventore è stato M. Dayère, professore in Ver- 
saglia. 

Ordinarjamente fra noi si suole nettare il frumento 
dalle pagliuzze e dai «assolini co gettò, che mediaria 
paletta di legno si effettua in senso contrario : la 
direzibine del vento, e dappoi mediante i ventilatora 
{buratto). 

L'istrumento di M Dayère funge tutti è due questi 
viflici, mia però assai più esattamenté &d efficatemen- 
te, e ciò che vale assai più, uccidà tutti gl'insetti. 
Pet questo principale servizio, l'inventore diede :1 
sun istrumento il nome di ammasza-insetti. 

E«so è costruito in guisa da lastiare nella pate 
sua inferiore un breve e limitato sffazto fra la in. - 
bile parte esternà è la mobile interna. formata da un 
cilindto posto in movimento. U frumento | Veis io 
nella tramoggia, mereè il movimento è braccia d'a 
mo impresso al suddetto cilindro, e merèè li tele rità 
del movimentò stesso, è obbligato 2° Passare per ‘0 
spazio od apèrtura suindicata, e viene fuori fanc.ato 
uti molta forza. In conseguenza dî èiò, i sas rini 
vengono spiti innabri, il frumento bono e sane ri 
fnàviè un po’ addietro, vi sussegue dappòi il frumca- 
to mepo buoho o bucato dal puoferdolo od immaturo 
è finaliniente si depositano presto Potfélzio le p - 
Bliuzze. Cosicehè esso pratica ls divisione del f'u- 
pente secondo la sya bontà e lo £ ig di qua. to 
di parigi di solid sì trova pr gren Stesso 
fratninisto. 

Ma dopo tutto poi gl'insetti, di qualunque specie 
ed ètà essi gieno, muoiono infallibilmente, e se mor- 
ti, rimangono colle pagliuzze. 

Gi rinecesce di aver ricordato un po’ troppo tardi 

uesto istrumento. perocchè in quert'anno speulal= 
finto dvwrpbbe pokutò portare sea peri i apr; pe a 
Perà io tarsi che mai. Sta bene che il pub- 
sis sa chs ita il ventilatore Dayère 
fenhry he il suo uso può giovare anche atual- 
tfente per edloro i quali possiedono frumento o gu2- 
stato od ancora Soggetto a guasti per opera d’insetti. 


CAPITANERIA DEL PORTO DI ANCONA, 

ll 6 del volgente mese alls distanza di miglia 
42 da Monte Conero d: Ancona: venne ricupe- 
rata una Gorretta dipinta in bianco e q 
nuova, della lunghezza di metri 4 45, larghezza 
144, altezza Ò 57 del presuuto valore di L. 100. 

Chiunque credesse avere diritto a tale ricuperp 
dovrà giustificare le sue domande a questa Ca- 
pitaneria di porto nel termine prefisso dagli ar- 
ticoli 131 e 136 del vigente Codice per la ma- 


1 rina mercantile. 


Ancona, 7 novembre 1868. 
- di Capitano di porto: Mannisgar... 


————————é—_n 
BISPACCI. PRIVATI ELETTRICI 
{AGENZIA STEFANI) 

Roma, 10. 

n Papa ha messo il suo medico in capo a die- 
posizione di Fuad pascià, la cui malattia si è 
aggravata. 

Un'ordinanza del cardinale Antonelli reca ehe, 


a richiesta del commercio e per favorire il suo 
sviluppo, il Papa ba dato ordine di modificare i 
diritti d'importazione e di esportazione sopra 
circa duecento prodotti industriali. 
Berlino, 10. 
Il trattato postale tra la Germania e l’Italia 
fu firmato questa serà ed entrerà in vigoro 1l 
1° aprile prossimo. 
Pietroburgo, 11. 
Un solo giornale, intitolato il Monitore del 
Governo, sarà d'ora in poi l'organo di tutto il 
ministero. 
Costantinopoli, 11. 
(Ufficiale). — Le voci sparse ad Atene che 
fosse stato commesso un massacro in Candia 
sulla popolazione che si è sottomessa, sono 
prive di fondamento. Non furono inventate che 
per impedire il ritoroo delle famiglie cretesi che 
trovansi in Grecia. I rapporti avuti da Candia 
constatano che la tranquillità si consolida sem- 
pre più. 


Parigi, 11. 
Chiusura della Borsa. 

10 1l 
Rendita francese 8 9j....,71 70 71 90 
Id. italiana 5°). . 56 40 66 85 
Valori diversi. ‘ 
Ferrovie iombardo-venete . .393 — 398 — 
Obbligazioni. .........219 50 220 — 
Ferrovie romano .......46 — 46 — 
Obbligazioni. ......... 119 50 119 50 


Ferrovie Vittorio Emanuele . 46 60 48 — 
Obbligazioni ferr. merid.. ..140 — lil — 
Cambio sull'Italia. ...... 5% 53 
Credito mobiliare francese . .297 — 807 — 
Obblig. della Regìa Tabacchi .417 — 422 — 
Vienna, 11. 
Cambio su Londra . .— — 116 80 
Londra, 11. 
Consolidati inglesi ......94% 94% 
Vienna, 11. 


Reichsrath. — Discussione della legge milita- 
re. Il barone di Beust respinse il rimprovero di 
aver parlato nella Commissione in maniera da 
gettare l’inquietudine negli animi. Egli fece os- 
servare che nulla ha fatto finora che possa de- 
stare inquietudine. Deplorò che alcune voci scon- 
tente e stizzose attacchino il compromesso col- 
l'Ungheria, che tutta l'Europa considera come 
atto a fortificare l'impero. Beust dichiarò quindi 
che deve fare questione di gabinetto della legge 
sull’esercito, come la fece per le costituzioni e 
per le leggi confessionali. Conchiuse dicendo che 
se il ministero e la Camera saranno completa- 
mente d’accordo, la nazione non crederà di pa- 
gare a troppo caro prezzo la legge militare. 

Parigi, 11. 

Lo stato di Rossini è molto inquietante. 

Leggesi nel Moniteur du soir : 

Il discorso del trono in Prussia ha prodotto 
una impressione favorevole. Esso fu considerato 
dappertutto come una nuova testimonianza delle 
idee pacifiche che dominano nelle reciproche re- 
lazioni delle grandi potenze. I sovrani e gli uo- 
mini di Stato d'Europa approfittano di tutte le 
occasioni per dimostrare tendenze, il cui svilup- 
po deve servire alla causa del progresso. Il re di 
Prussia ha protestato con ragione contre le ap- 
prensioni senza fondamento e contro l’uso di 
questi timori fatto dai nemici dell'ordine pub- 
blico e della pace europea. Gettando gn cplpo 
d’occhio tranquillo sull’avvenire e sull'insieme 
della situazione generale, il Re espresse la spe- 
ranza di vedere il movimento commerciale ed in- 
dustriale prendere un rapido impulso. Questo è 


——— TT: 


un voto al quale si associano tutti gli altri go- 
verni. Confrontato col linguaggio di tutti gli al- 
tri gabinetti europei, il discorso del Re si asso- 
cia alle idee di concordia e di moderazione che 
tendono di più in più a prevalere. 
Madrid, 11. 
Le elezioni municipali furono fissate pel 1° di- 


cembre. 
Pesth, 11. 
Nella seduta di ieri della Camera dei deputati 
tutti i membri della sinistra hanno deposto il 
loro mandato. 
Vienna, 11. 


ventualmente gli articoli del trattato di Parigi 
che rendono illusoria la sovranità della Porta 
sopra i Principati. 

Il Tagblati dice di sapere che a Bukarest si 
tratterebbe seriamente di proclamare il 15 di- 
combre l’indipendenza della Romanis. 

Parigi, 12. 

Il Moniteur analizza ed approva il recente 
discorso di Disraeli circa i rapporti tra la Fran- 
cia e la Prussia è l’idea della mediazione di 
lord Stanley. 


UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO 
Firenze, i! novembre 1868, ore 1 pom. 


La pressione atmosferica è aumentata da 3 a - 


4 mm. al nord ed è invece diminuita di altret- 


tanto nel sud della Penisola. 
Pioggia in molti luoghi nell'Italia centrale 6 


meridionale. Mare generalmente mosso. Venti - 


vicini: temperàtara diminuita. 

L’abbassamento della temperatura, e la molta 
neve caduta sulle Alpi e sugli Appennini, fanno 
presagire il dominio della corrente polare, e il 
prossimo miglioramento del tempo. 

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE 


fatte nol E. Musho di Nieica e Storia naturale di Firenss 
Nel giorno 1! novembre 1868, } 


TR 
SOLO + 0000 7485 
Termametro uti 
gIRdO +. ..... 
Umidità relativà . . 
Stato del cialo. . . + 


Vento | FIrEaione + * lassi for. 


“SPETTACOLI D'OGGI 

TEATRO DELLA PERGOLA, ore 8 — Rappre- 
sentazione dell’ opera-ballo di Meyerbeer: JT 
Profeta. 

TEATRO PAGLIANO, ore 8 — Rappresenta. 
zione dell’opera del maestro Rossini: Semira- 
mide — Ballo: Niccolò de Lapi. — A questa 
rappresentazione prenderà parte il celebre 
violinista Sivori. 

TEATRO NUOVO, ore 8 — Rappresentazione 


dell’opera del maestro. Cimarosa: I} Matri- 


manto segreto. 
TEATRO ALFIERI, ore 8 — Rappresentazione 
dell'opera dei frave!li Ricci: Un'azventura di 


Bcaramuccia — Ballo: Vi-Hia. 


La Presse assicura che si tono intavolate 
delle trattative diplomatiche per modificare e- 


FRANCESCO BANBENIS, gerente 


i 4 


LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (Firenze, 12 novembre 1868) 


Rendita italiana 5 0{0 . 


bacco ..... 
restito Ferriere 5 0) 
tugro del Tesoro 1849 8 


Naz. o d'italia > 1 1 geom. 1 1868! h 
betta itachnto paint Ha ce: 2 
Banca di Credito italiano . . . < 
Azioni del Credito ig pa ital » 
Azioni delle SS. FF. 
Dette con prelas-p pal 5 0) 0 (Antiche 


Centrali T. 
Obbl. 5 0/0 SS, SFP. Centr. oso. » > lugliò 1868; 
Obbl. 5 010 delle suddetta ; . . . 

Obbi. 8 070 delle 88 Le Rom. 
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ir lemento) . .>» 
Azioni SS. FF. Meridionali + + + > 1luglio 1868 
Obbl. 3 070 delle dette... ... »1 ott. 1868 
Obb. dem. 50/0 ins. comp.di12 » id. 
Dette inserie picc. .... > ia. 
Dette 
pprenzto comunale-5 010 0) DL » 
‘o in sottoscrizione. . .... » 
Detto liberato 
5 070 Aetasei in aa pezzi. 
8010 idem 


s i lugli o 1968 
è Gsro e aloe » laprile 1868 
Imprestito Saalta, 2zi > 

Nuovo impr. ella citt irenze in oro in sott. 
Obbl. fondi; si del Mont dei Paschi 5070 .. 
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PREZZI FATTI 
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Editto. 

Questo Regio tribunale provinciale, 
richiesto da! Regio tribunale di com- 
mercio in Milano, rende pubblica- 
mente noti il decreto e l’editto se- 


guenti: 
« N. 151 DECRETO. 


* Veduto il ricorso presentato dal 


ragioniere Giuseppe Peretti, ammini- |i 


stratore del concorso di Enrico Dzl- 
mayda, col quale chiede che l'editto 
di aprimento del concorso sia pubbli- 
cato anche nelle provincie venete, e 
che sia reso noto che gli effetti del- 
l’aprimento di detto concorso vennero 
estesi anche agli stabili situati nella 
Stesse provincie; 

« Visto il decreto 3 settembre p p, 
N. 134, di questo tribunale cul quale 
venne ordinato il sequestro, descri- 
gione e stima e consegna al suddetto 
amministratore anche degli stabili di 
ragione del concorso suddetto situati 
nel nre «1 Ariano, provincia di 

vigo: 

« Sulla relazione fatta dal vice pre- 
sidente Bellorini; 

« Il tribunale 
« Richiede il Regio tribunale di Ro- 


vigo per la pubblicazione nei luoghi e |' 
modi di pratica dell’editto 13 gennaio |; 


1860, numero 759, col quale questo 
tribunale di commercio ha aperto il 
eancorso dei creditori a carico di En- 


rico Dalmayda, notificando in puri 
tempo che questo tribunale con de- 
creto 3 settembre p. p., numero 134, 
ha esteso gli effetti dell’aprimento 
dello stesso concorso anche alla su 
stanza stabile di ragione dell’oberato 
situato nelle provincie venete per ogni 
conseguente effetto, e ordinato ii se- 
Questro, descrizione e SUMA e conse- 
goaal'amministratore ragioniere Giu- 
seppe Peretti di questa città degli sta- 
bitj medesimi. 

« Rimette il vagioniere Peretti a ri- 
volgersi al suddetto tribunale di Ro- 
vigo per la pubblicazione stessa, 

e ll che si notifichi a cura del can- 
celliere al ragioniere Peretti. 

e Milano, li 19 ottobre 1868. 

e Firmati: Bellorini, vice pres. 
« Mazzuechelli, vice cane. » 
e N. 759 EDITTO. 

« LI Regio tribunale di commercio in 
Milano uotifica a chiunque può aversi 
Interesse, essersi con decreto d'cggi 
ordinato l’aprimento del concorso ge- 
nerale dei creditori sopra tutta la so- 
Stanza mobile in qualunque luogo que- 
sta si trovi, e sulla immobile, situata 
helle nuove provincie del Regno, di 
ragione di Enrico Dalmayda, impresa- 
rio del teatro Re, è già ricevitore co- 
munale della città di Milano, abitante 
in contrada Cusani, n0 22 rosso. 


*«Si avvisa quindi col presente chiun 
que avesse o credesse avere qualche 
ragione od azione verso il soprano- 
minato Falco Daimayda che i Hetto 
concorso si ha per arbrto, per gli ef- 
fotti legali che ne derivano dal giorno 
della pubblicazione del presente edit- 
to, affinchè essi creditori od aventi 
qualsiasi azione presentino at suddetto 
tribanale per la fine d'aprile 1860 in- 
clusivamente un formale liballo di pe- 
tizione ei insinuazione del credito o 
dell'azione qualunque contro il de- 
putato curatore della massa di esso 
concorso avvocato Enrico Rosmini, 
cui è sostituito l'avvocato Eorico Ha- 
naù, ed uîfinchè nel medesimo ven- 
gano dedotte tutte le necessarie prove 
code possa constare non solamente 
dalla qualità di quanto verrà preteso, 
ma anche del diritto per cui l’insi- 
nuante domanderà di essere graduato 
e in quale classe. 

« Scorso ît suddetto termine peren- 
torio, nessuno sarà più ascoltato, e per- 
ciò quelli che non si saranno insinuati 
debitamente, in riguardo all'intiera 
sostanza soggetta attualmente al con- 
corso e che venisse in seguito ad ag- 
giungervisi, in quanto alla medesima 
si troverà esaurita dai creditori insi- 
muati, rimarranno esclusi Senza 27.0, 
zione dalla massa, non o°fante che 
loro competesse S©DF. | beni della 
massa stessa Ì. diritto sia di dominio, 
sia di pe£co, per modo che tali credi- 
tori non insinuati in tempo utile, qua 
lora fossero anche debitori verso la 
massa, saranno tenuti a pagare il loro 
debito, senza riguardo all’esercibile 
diritto di proprietà, pegno od ipotera. 

« Si avvisano inoltre col presente 
editto i creditori di comparire innanzi 
questo tribunale il giorno 4 p. v. msg. 
gio, alle ore 10 ant, aula 2*, per trat- 
tare fra di loro un amichevole compo- 
Dimento, Leg eleggere un ammini. 
stratore stabile, o confermare il prov- 
Yisoriamente destinato rag. Carlo Ga- 
Jutti, nominare la delegazione dei cre- 
ditori e fare quelle altre provvidenze 
che potrebbero accorrere, alla quale 
sessione compariranno pure il cura- 
tore della mass: e l'amministratore 
iotorinale costituito, 

« Il presente éiitto sarà pubblicato 

al nei modi e looghi soliti di 
questa città, ed ibserito d'ufficio nella 
gazzetta ufficiale La Lombardia e nella 
Gazzetta Ufficiale del Regno per tre 
volte di setuumana in settimana, 

«e Milano, li 13 gennaio 1860. 

« Firmato: Stabilini, pel consi- 


gliere Corbellini. 
Dottori, sost. segr. » 


11 presente sia a cura dell’avr. dott. 
Indro Cervesato procuratore Pe- 

rétti pubblicato per tre volte consecu- 
tive nella gazzetta del Regno e nella 


gazzetta La Voce del Polesine, o sia af | 


fisso all’albo di questo tribunale. 


Il cav. presidente 
Firmato : BENATELLI. 


“Dal R. tribunale provinciale di Ro- 
vigo, 24 ottobre 1868. 


3675 Firmato: Pavari, dir. 


GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - N. 308 - Giovedì, 12 Novembre 1868 
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Estratto di sentenza 
per dichiarazione di assenca. 


It Regio tribunale civile e correzio- |; 


Dale sedente in Milano, nel giudizio 
istituito da Giuseppina Tominetti ve- 
deva Fumagalli, rappresentata dal- 
l'avv. Carlo oli, con elezione di do- 
mieilio presso il medesimo sul corso 
Porta Romana, n° 9: 

‘Per la dichiarazione di assenza del 
di lei fratello Giuseppe Francesco To- 


minetti fu Giovanni nato il 27 luglio], 


1817 in Milano ed oriundo da Miesina 
(Novara) già domiciliato in Milavo, via 
Visconti al n° 1731, rosso 3, 5 bianco, 
visto il disposto degli articoli 24, 25 
del Codice civile, ha con sentensa 28 
settembre 1869, registrata a Malano li 
1° ottobre 1868, numero 9310, libro 69 
col pagamento di lire 5 e centesimi 50, 
dichiarata accertata e stabilita l’as- 
synza di Giuseppa Francesco Tomi- 
netti fu Giovanni a far tempo dal 1° 
aprile 1836 per ugni conseguente ef- 
futto di iegge. 


8359 


Il procuratore 
Avv, Poli Garto. 


Avviso ‘utti i venti è lib-ra, situata nella co- TV j 
per nuovo incanto sull'aumento munità di Pescia, cura della Catte- ELENCO . l I 
del'analo; trata: i Registri e Moduli prescritti dai Codici, Regolamenti 
Avendo avuto luogo sotto di due no-li Seenndo lotto — Atra casa nela di Registri Li A odu P sn ; Ù È : AR E su n ad Mm inù 
vembre 1868, per parte dol sig e zittà di Prscia, sula così detta Pia:-! dalle tariffe ed istruzioni vigenti, vendibili dalla Ti- | Ministero ella Ari 
| Parenti, l’aum: nto del sesto sul prez-}i cetta dei Vettureli. : 2 A si a «nl g LE 
zo di lire 10,000, per il quale fu rila-|] L'incanto sarà acerto sulla somma ‘ pografia EreDi Borra — Firenze, via del Castellaccio. | DIREZIONE GENERALE DEL MATERIA 
! sciato al primo incarito ed al maggiore | li L. 2,507 20, prezzo ci stima, quanto NB. fl prezzo e ragguagliato per ogni cento fogli.) Ì 
| offerente in essu l'imucbile della s dtupioe milbicvnme IL En fel an O) persa orale - foglio intero. L. 2801 AVVISO D'ASTA. i 
SUR FRED pALS puliblica udicata a pi Indie Detto mezzo foglio 6 1 40|| Si notifica che nel giorno 26 corrente mese, alle ore 12 meridiane, avanti de 
questo tribunale del di 22 uttobre p. p, ita liberaz one sarà fatta a favore del | , Verbale di presentazione di querela 0 denunzia scritta - m, f. . 1 40/direttore generale del materiale, io una delle sale di questo Ministero, sito 
alte istanze della signora Lucrezia ve- li maggiore e migliore offerente, ai patti, , 3. Verkale di desistenza da querela - ma. fi. +... . . 440] in piazza Frescobaidi, si procederà all’incanto pel deliberamento della prov- 
dova NottoL.ni ed a Jannu di Gio, Bat-' ‘neri e cen lizicni inserti nel bindu | *° Verbale d: visita di ferito con esposizione orelazione di perizia - £.i. 2 80 | vista alla A. marina nel 1° dipartimento (Genova) di metri cubi 615 di legname 
tota e Giumeps Paglchil ma to'eapess [ho Hros-ationtenzibie lo queata, ban 5. Verbaled: giudizio definitivo d: perito -m.L. . . . . 1401 Teak di Moulmein per la complessiva somma di lire 172,200. Di 
zione della sentenza preferita da que- | selleria. î 3 6. Verbale di visita e deseriz., ricognizione e perizia di cadavere -f i. 5 80| Le condizioni generali e particolari d'appalto coi relativi prezzi sono visi- 
sto tribunale li tb luglio 188, reg. il La sentenza che criinò la vendita | 7. Verbale di visita e descrizione di località - f. i. +. + 2 80]|bili tuttii giorni presso il Ministero della marina (Div. V) dalle ore 10 ant. alle 
23 di detto mese con marca da L.1 10, degli st. bili sudcetti venne nel di 6 , Verbale di visita domiciliare e uisizione - f. i + + + 2804 pom., e presso gli uffizi dei Commissariati generali dei tre dipariimenti 
tr ; settembre 1868 annotata all uffizio 8. Verbale di visita domiciliare e perquisi Li LA 
Sarà in conformità della legee pro- ‘elle ipcteche di Pescia a margine Detto m. f. »- +» 140 marittmi. 
| ceduto a nuovo incanto degl’immobili i dela traserizione del precetto. Con 9. Verbale di perizia - mf... . . . 0... 140 L'appalto formerà unsololotto. 7 
infraseritti alla pubblica udienza, che| detta senteoza fu aperto 1l giudizio di 10. Verbale di presentazione di perizia -m.{ . . . . — 140| ideliberamentoseguiràa schede segrete a favore dicolui che nel suo par- 
da questo tribunale sarà tenuta la, graduazione sul ...ezzo pel quale sa- | 14° di citazione di tl «ne avanti il giudice istruttore - na. f. 4 40 || tito firmato e sugge!lato avrà offerto sui prezzi d'asta il ribasso maggiore, su- 
7 i one ; Hi duti gli stabili da subastarsi ; 1! Decreto di citazione di testimune £ , - ù O ATTA | d dei BIrvistero 
i mattina del dudici dicembre 1868, nel ranno venduti k i | 12. Esameditestimoni senza giuramento - £.i. . . . + 2 80]| perando in pari tempo il minimo stabilito nella scheda segreta del Mivis 
{locale di sua residenza in Lucca, pa-; e Hr dg pa i Detto m.f. . . . + f 4u|della marina, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i par- 
| lazzo Mioutoli, coerentemente ali'or-' 1% itorii ii iceri x Pi i i iti 
(Bra si vrdinato 41 creditori ipotecarii iscritti 2 testimoni senza giuramento per le preture - f. i. . =. 2 80]ititi presentati. Di 
dinanza presidenziale del 3 novem-.lvu detti stabili di deporiiare in questa i iaia RT Sanza:Bi Lt Li mf... . 140 cli aspi:apti all'impresa, per essere ammessi a licitare, dovranno avere 
‘ bre p. p. emessa a forma di legga, cancelleria, nel L'rmine di giorni 3! 13. Esame di testimoni con giuramento - fi. . E È n . 2 80]! eseguito il deposito in una delle casse dello Stato della somma di L 17,220 mn 
i bincanto di che si tratta sarà aperto‘ dalla notiticaziur.o del relativo bando | ‘°° Detto m.f.. . î 40]; numeraricodincartelle del Debito pubblico dello Stato nel modo indicato 
sul prezzo maggiore come supra au-,j le loro domande di coilucazior e. | i arizione - + +++ + f 40]| nel retativo capitolato d'oneri. > 
| meotato dal signor Farent, e oosì.j Dsila cancelleria del tribunale di. E rene alza Be TR i fatali pel ae del venterimo sono fissati a giorni dieci decorrendi dal 
Sulla somma di Ilre 11,650 67, ed glie] Luces. 16, Interrogatorio dell'imputato - fl... +++. + 2 80] giorno della pubblicazione dell'avviso di seguito deliberamento. 
condizioni tutte riferite nel bando, ed » lu 9 novembre 1868. ' ai Detto m.f + «+ + +» f 40]|ì It detiberatario depositerà inoltre lire 300 per le spese del contratto, oltre 
approvate con l’anzidetta sentenza aj 367 F. MassEAncELI, vice cane, |, iri | Himputato = mf L02010) 440 nelle per la tasss di registro. RARE: È 
Sal aotbaai relazione: “Alea caga w to di (ai siriani; x i. dI, 5 Firenze, 12 novembre 1868, Il Segretario ai contratti 
Dichiarando a chiunque si spetta ARHSO, re °° Detto =" (101014 40/3681 CELESIA. 
che, ove a detta udienza non sia fatta || Si rende noto che il signor Anton 1 sua resid f 140 
i n agi ri % 19, Tassa per un testimone nel luogo di sua residenza - pa. f. . + 
pale elio pioaierala [Rlestore Chiti, pes dei dai peella | 20, Tassa Di un testimone che si è trasferito a più di 2 chilum e 1j2 so DIREZIONE DEL DEMANIO E DELLE TASSE 
r. 1 detto signor Parenti, e /;.lel fu signor Alessandro Merciai di di idensa - m. f, a 5 A C #4 o N7 
questa vendita sarà definitiva. Pistoia, nel di 7 novembre 1868 ha! 21 ui ua un medieo, di un chirurgo, Foierinalio i SUGLI AFFARI IN FIRENZE 
_ Descrizione degl'immotili: vresentato ricorso al signor presidente | ‘* patentato o di una levatrice - m.f. . +. . . . . 440| EA 
* Pieno dondolo tn un corpo di terre! del tribunale ci-ile di Pistoia per Ot 22. Tassa geriperitiodinterpret-m.fi < /.° 0 01 1140 Avviso d’asta. 4 
avorative con alberi e viti circondato i] tenere la nomina «di un perito che pro- "como, i di amento di -m.f | A Ren ; ; i della Società ano- 
- i i Il vi dissutter: amento di cadavere - m.f. . . 140 dita a nome de oci 
da muro a calcina avente sopra di sè ;|ceda alla stima cel dominio utile della “i De sa ca pr ne È, ne inisinitonafi o i o n to Beni demaniali cche si Pn d'Italia, agente per conto 
un fabbricato da padrone a tre pian:!' porzione di un podere con casa nel agne Di lagunionla dii siglii gi sini i 0 nima per l'alienazione di beni del Regno a, 
oltre il terrestre, con aia rustica, ca-i| popolo di San M chele Agliana, comu-!" 29 T: E ic te per falsità o destinate a del Governo. . i 
scita ed attre pertinenze, posto il tutto | nità del Montale, in luogo deito al: 26. Bear o Mara fa SAS. ha «++ + 140] ll pubblico è avvisato che alle ore ff antimeridiane del giorno 15 dienntra 
nella sezione di Mugnano, luogo detto | Ronco, da subastarsi a danno di Gio. {| 47 mura ee tracholta giudisiaria - mL. . . . ». » » 140]1868,sì procederà la una delle sale della Direzione suddetta, residente in 
al Galantino,al Piazzale a casa Adriani. || Battista del fo Pietro Baldi di San Mi- 98, Siena delle spese di giustizia in materia penale ripetibili - f.i. 2 80 | Firenze sulla piazza de'Giudicî, dal direttore demaniale, o da chi pia a suse 
Pieno dominio di terra campia se- | chele Agliana. 29, Registro generale delle indennità di trasferta ed altre spese anti- delegato, sl pubblico incanto per la definitiva aggiudicazione in favore 
minativa con alberi e viti, con diverse!| Pistoia, li 9 novembre 1868. È Sh, ate per atti in materia penale (art. 131 regol. Gen. giud., ar- miglior offerente degli infrascritti beni. ala bblici si- 
fabbriche ad uso colonico, con chiesi- || 3674 Dott. FeneRIGO Cini. itolì 160, 161, 162 e 166 Tar. Pen.) È . .85 » Un terreno annesso alla fabbrica del Regio salare dei asp pal si 
Na eaupi anzessi, posto are lonta: ratto del regi: delle indennità di trasferta ed altre tuato în questa città di Firenze, corrispondente sulla nuova strada. 
Pieno dominio di altro pezzo di ter- Cassa di risparmi e depositi #30. giore) eta anioni dele Salala ' È b +. + + 5 »||lastazione centrale della via ferrata, che costituisce il lotto une dell guneo 
‘a simile, con alberi e viti, posto ove DI AREZZO. 31. Ordinanze per le Camere di consiglio - m. È. . Pulsar: è 1 40119 della provincia di Firenze RR Gata L'Aoiaie del Regno 
RE FIRREO îone di diret.||_, Prima denunzia dell'accaduto smar- || 32. Avviso di pagamento -m.f. . . . . . . . . f40fottobret868,n. 276, stimato plain ali n “la da Firenze a Bologna 
da dom Renna ragni ca rimento di un libretto di credito di || 33, Richiesta di citastone al pubblico giudizio sull’istanza det P. M. e Casa della Posta di No atecnreli vinta lA SR a 
o cominio della Pievania di Sesto, di | n. 5088 sotto il nome di Sant Sarroc- decreto di citazione in affari avanti il tribunale corresionale . 2 90 |; nei territorio della comunità di Barbi ii sa - già pubblicato nella Gaz- 
an pezzo di terra prativa, con alberi. chi per L, 420, | 34, Eleneo di tutti gli atti del procedimento e nota dei corpi di reato 4 40 || mumero 3 dell'elenco 6 della ri * 121, il cui prezzo è ora stato 
Ù Hr Lenna Se di di Chiunque pertanto credesse aver || 35. Attodi citazione della parte lesa avanti il tmnbunale . . . 140 noe bg de del 2 maggio 1866, n , 
A dei diritti i i ci i testi i + + +. 440] ridotto a L. 3,000 00, itorl. 
6 goa dl Clio di [auto seo inteto tane | 3. oc rc ani uno >_> 110 e 510 Cogo toga cin alone o teri dela 
pezzo di terra seminativa, con alberì|| nel termine di mesi sci alla suddetta : 38. Richiesta di citazione al pubblico giudizio sull’istanza del P. M. e | comunità di Firenzuola, formante il lotto di numero Mele 
È ni posto ove sopra, Cassa di risparmio. 36791 decreto di citazione în affari avanti il pretore . . . . 290|provinciadi Firenze pubblicato come sopra, il di cui pi 
Si NRINO E Anderalione dk ù = || 39. Attodicitazione dei testimoni avanti il pretore «+ +... i40]aL.4,000. , Re 
retto dominio del R. Collegio di un Editto. 40. Attodicitazione di parte lesa avanti il pretore . . . . 140 Gl’incanti verrannoapertisopra gl’indicati prezzi. Silnori di 
pezzo di terra seminativa, con alberi e Ii A d i I HM. Cedola di citafione di testimoni fiscali avanti il pretore. . . » 90] Le offerte in aumentoai prezzi medesimi non potranno esser I peli 
| riti, posto ove sopra. Bonate tend i cg A Avviso di comparizione a forma dell'art, 25 dell'istruzione, tariffa | lire 100 quanto al lotto unico dell'elenco 19, e di lire 25 quanto agli e!tri due 
Util dominio a generazione di diret-!| teri del fallimento di Èlia Ruflii, i di] 42. Ave pra + 1 40]||lotti dell'elenco 6. î 
to dominio della signora Teresa Gar-| Sui titoli di cred:to sono stati ammessi | purslo, mode lele Re de Lol a LI {i 40 Peressere ammessi agl’incanti, gli attendenti prima dell'ora stabilita do- 
besi di un pezzo prativo con alberi ell! passivo di detto fallimento, che l'a-! 43. Verbale di SUA. onizione di ozioso è. . 7 7 140] vrauno neimodi prescritti depositare presso il ricevitore del demanio in Fi- 
viti, posto ove sopra, luogo detto ai|| TUnanza per deliberare sul concordato || 44. Decreto e verbale t a si 1; 1 SEA tore del Re a fori renze, in numerario o biglietti di banca aventi corso legale nel Regno, o in 
SRIaroLIeA a) Foodica |Pecdci riposi ca a Ha pira Gui piove. 3 : 4 40] titolì del debito pubblico italiano, una somma corrispondente al decimo del 
Util dominio a generazione di un!| PFO Ogata alla mattina del di 19 no- de ih or HA lia LA i ieslonali è cratiammen. valcre estimativo di ciascun lotto. 
SII Rea asp somluadra dì a fpaziona i si ia civile ff. si grip pegti ultimi 8 giorni art. 452, Cod. proc. pén. 480] Nonsi farà luogo a ripetizione d’incanti in caso di diserzione di questo es- 
diretto dominio del soppresso mona-|} Firenze, dalla cancelleria civile fl. l i Figgialali o "01 | perimento. 
stero di S. Maria, posto ove sopra, di tribunale di commercio. N47. La en da iui n RE i pa 24 liberatario nell'atto dell'aggiudicazione dovrà dichiarare se per il paga» 
“Lieao dominio di un pezzo di terra || Li 1! novembre 1868. i 48, DS n vati (art {11 dell'ora giud, e 354 del regol. iud.) ‘4 “0 || mento del ‘prezzo intenda attenersi alla distribuzione in rate, a forma dell’ar- 
seminativa con prode di alberi e viti, 3683 E. Fon.oui, vice dane. to. dint di comunicazione di nota dei giurat. di n° ; { 40] ficolo 14 del capitolato, oppure se adotti il modo stabilito dal successivo ar- 
posto ove sopra, lucgo detto alla Chie-||.===""="""""===="==== >. Lo: trai | ticolo 15. n 
sina Sopra Strada, ' Iomanda di nomina di perito, Vo NO SRI Riario ci ect de det Pei; Ì i "ta vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute 
cin prio tribunzie di| Con atto del di 7 settembre 1858esi-i 55: Da 3 trio Loderai ì a 3 50 || nel capitolato gonarale e speciale di cui sarà lecito a chiunque di a 
Lucca, li 9 novembre 1859, tito avanti il tribunale civile e corre- |. È Aerea o Ple spese di trasferta 6 per indennità cogpizione nell’ufticio della Direzione demaniale in Firenze, ove irovansi pu 
3677 F. Masseswcrti, cano, || zionale di Arezzo, I signori Luigi Rico, 99 Manda! ti Marcato Pat esp ey 1 40] gli altri documeuti relativi. : , Ve dala 
insieme al di lui curatore Leopold Y AbBIPa n. ct o a e ee s Gl'incanti avranno luogo a pubblica gara, col sistema dell'estinzione 
i insieme È a" à | 55. Ruolodellecauseatrattarsi avanti la Corte d’assisie & BD i tto l'osservanza delle leggi in proposito vigenti. 
Estratto di bando. e pueniai Figi sludicle sl 56. Registro o campione delle pene pecuniarie e delle spese di giu- we Pirola demanio e della t3ss6. 
Alla pubblica udienza del giorno luna casa posta in Arezzo e segnata-|. DET: apart art: 200 è Begapnit IH penali, ALESSI Da 750 Firenze, 7 novembre 1868. , Ucci 
Dea gennaio He son bh pure mente nella spiaggia di S. Bartolom- br Piani Alfabetica dei debitori di dubbia Solvibilità - Mod O. arti. | 3673 111° Segretario: CARDUCCI. 
| @i Lucca, in conformità della legge, || meo, din. 3 Stanze; spettante al st- Li x - a Raf tino = 
ed în coerenza dell'ordinanza presi-||gnor Pasquale di Gio. Battista Biondi. colo 253 tariffa penale, art. 60 istruz. relal. RR RL ULO *ACCADEMIA 
î eiggle 58. Nota d’iserizione ipotecaria - Modello D, art. 266 tariffa pen. arti- x prg 24 LAUREATO DALL AC 
Si do de 1888, sarà il A dì 5 novembre 1868. IRR: Ù , R PAST | G [a] E:DIG ESTIVE: DI MEDICINA DI PARIGI 
proceduto alla vendita furzata de-||380 Dott. Doxenico Ficar. | ea DE IE De RARE d: ; l tig'ia costituiscono 
gl’infraserì ti stabili a pregiudizio di 59. Elenco degli articoli riscossi per pene pecuniarie e cl cnr tia LATTATED1ISODAEMAGNESIA {l Siulsamenea iù nuovo e più 
i i ' Ù d. E, art. 231 tariffa penale, art. 70 istr. relat. 10 » DI P 
Pirro ed Oresto figli ed eredi bene Lo Sciroppo e la Pasta di| stizia penale, mod. E, art. ; penale, art. /U Istr. i DE va N rasionale per combattere tutte 
ficiati del fu Francesco Bottaini di||Succo di Pioo marittimo di Lagasse, || 60, Distiata dei versamenti - Mode!lo F, art. 70, istruz. tariffa penale. 2 » Di:BURIN#DU;:BUISSO le affezioni delle vie digestive. 
Pescia, espropriati ad istanza della farmacista a Bordeaux, sono medica. | 61. Stato degli individui contro dei quali si #2 rara) Dori genti Contengono infatti l'acido lattieo, unu degli elementi normali della dige- 
signora Maria Mancini vedova Martini || menti eroici contro 1 reuma, catarri, zione del carcere sussidiario - Mod, 6, articoli 579, 590 e stione combinato colla magnesia calcinata i cui buonteffetti sono appre pi 
di Pescia, rappresentata dall'avvocato depactit, ie a patto, l’asma, Cod. proced. pen, e 82 e 144 delle istruz, per l'esecuzione della: x zati da tutti i medici, e colla soda, sale che forme Ja base. della acque di 
L'eScÌa, e le affezioni naturali della vessica. tariffa penale. LL. LL... » || | Vichy e della maggior parte delle seque alcalina. La triplice m I 
urta aporia ipa vba (3644 62. Elenco indicativo delle sentenze e dei provvedimenti’ portanti di questi tre pro. tti, ia cui efficacia è popolare, spiega cine 
sidente in Lucca, presso cel quale bai —— _ === indaone a pene pecuniarie - Mod. H, articoli 83, 89 e 104 istr. sito che se ne ottiene nelle gastriti, gastralgie, le eruttazioci, il g tao 
pag dsiono desti stabili CONVITTO CANDELLERO | ped l'asoesi. Lelli Ur per ” 6 » || mento dello stomaco, i vomiti dopo il pasto, le cattive digestioni, i mali di 
lescrizione Li 1188, fl i ° i » P o 24% . . . . . . ; : x 
Tria loftu: — Una casì da terra all Corso preparatorio alia A. Accade-|; 63. Stato degli articoli riscossi o rinviati - Mod. I, art. 88 delle istru- “Depositi : Firenze, farmacia Reale Italiana al Duomo; fermseta dellato: 
tetto, con giardino annesso, con ac-limia Militare «R scuola Militare di Ca- gioni per l'esecuzione della tariffa penale . . . » - 2 =|l azione Britannica, via Tornabuoni; farmacia done sBorge DA 
qua quasi perenne, che non è a con-|valieria, Fanteria e Marina, 64. Registro d’attribuzione delle pene pecuniarie e di riparto delle Ina farai Lao " Milano, farmacia Carlo Er! ù 1039 
“ietari i e, 3. 3000 spese - Modello L, art. 22 per l'esecuzione delta tariffa penale . 10 » || | sonie p., via Sala, n. 
ail ra) 65. Stato dimostrativo delle pene pecuniarie riscosse, e delle quote Ca 
ripartite agli aventi dritto - Mod. M, articoli 134 e 161 istraz. 
== . 
per l’esec. della tariffa penale CE PO SIR BALPINO 
[30 Torino Tre. EREDI BOTTA Firenze SH 66. Stato riassuntivo delle spese di giustizia anticipate o ricuperate ATTI DEL PARLAMENTO SU 
= Mod. N, articolo 161 istruzioni. =... . . . 5» 
67. Stato numerico della situazione dei campioni - Mod. O, art. 161. ||vol. Sessieno 1848. Lei 
MODIFICAZIONI | istruzione»... . +... ++ «+ 5 all 1, Documenti-Dall’8 maggio al 30 dicembre 1848 o 1 Reg 
\ Ù ; , 2 Discussioni della Camera dei Dep - Dall'8 maggio al 2 sente » i 5 
ALLE LEGGI DI REGISTRO, BOLLO E MANOMORTA Dirigere le domande accompagnate dal relativo vaglia postale. 3 idem Dal 16 ottobre al 28 dicembre 1 ui 
COLLE RELATIVE 3: iodio ohi del Sotato del Negno - Dall'8 maggio al 60 dic. 1848» 8 50 
DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE Il 5. Discussioni del Senato del Regno - D: ma 
| Sessione 18919. La 
Prezzo centesimi 25. . 1. Documenti - Dal 1° febbraio al 30 marso 1849 . . . . * 
: ; l Ì 2. Discussioni della Camera dei Dep. - Dai 1° gag ro 30 marzo 1849 . 5 4 
Ia formato uguale a quello delle leggi e decreti relativi alle tasse È 3. Discussioni del Senato del Regno lem 6 
di registro e bollo, già pubblicati dafla stessa Tipografia. Ministero della Marina 4. Documenti - Dal 30 laglio al 20 novembre 1849 . . —. È i è Di a 
| DIREZIONE GENERALE DEL MATERIALE 5. Discussioni dal Senato del Regno - Dil pi teso al a sost Ì nu 334180 
SR n Nara > = n 5 
Spedizione franca centro vaglia postale è francobilli br] aa 6. Discussioni della Uamera dei Dep.- Dal 30 luglio : 
PEAESERE, | AVVISO D’ASTA Sessione 1850. 
i Î i bre 1850. +. » 2080 
Essendo andato deserto lo incanto tenutosi presso questo Mini»tero Îl 6 cor- | 1. Documenti - Dal 20 dicembre 1849 al 19 novembre 
di R t t T HA || rente mese pei delibaramento della provvista di 280,000 ar di canapa || 2. Discussioni della Camera dei Deputati - Dai 20 dicembre 1849 al 12 SD 
N t;* orino È dei Casàlî di Napoli occorrenti'alia R. marina nel 2° dipartimento (Na- minrad (BO: i i n 
Fiesse Ere Ds n FINTE acnieate alla complessiva somma di L. 291,000, si notifica che nel giorno || 3, Discussioni della Camera dei Deputati - Dal 13 marzo al 22 mag- var 
ist - = Fai | 23 corrente mese, alle ore 12 meridiane, avanti il direttore generale del ma- BO 1850. eee 
‘nazioni ; #4 | teriale, in una delle sale di questo Ministero sito in piarza Frescobaldi presso A. Discussioni della Camera dei Deputati - Dal 23 maggio al 19 no- 
Pubblicazioni recenti: FA il ponte di Santa Trinita, si procederà ad un secondo esperimento d’asta. vembre 1850. . s su a n «e » +. 3 26 60 
Dizionario dei comuni e circoscrizione ammibistrativa, pr 7 Le condizioni generali e particolari d'appalto coi relativi prezzi sono visi- {! 5, Discussioni del Senato del Regno - Dal 20 dicembre 1849 al 19 no- 1680 
litica, elettorale, giudiziaria e diocesana del Regno d'Italia, PSA | bili tutti i giorni presso îl Minister» della marina (Div. V) dalle ore 10 ant. alle vembre 1850... .0.0.. 0 » 
comprese tutte le nuove provincie e... L. 43» Li 4 pom., e presso gli uffizi dei Commissariati generali dei tre dipartimenti ma- Sessione 4951. PRG 
Cibrario, Dei Tempieri e degli vrdini equestri ci San Laz- na rittimi. 1. Documenti - Dal 23 novembre 1850 al 27 febbraio 1882. . » 
zaro, di San Maurizio e dell’Annunziata - +» 5» L'appalto formerà on solo persia segrete a favore di colui che nel suo par- || 2- Documenti - Da: 23 novembre 1850 21 27 febbraio 1852. —. »13 » 
iedsioni Erode Pasta il riba: i 3. Discussioni delia Cam. dei Dep. - Dal 23 nov. 1850 a 29 gono. 1851 » 19» 
Ultime pubblicazioni: Ed | tito firmato e suggellato avrà offerto sui prezzi d’asta il ribasso maggiore, su- i Lera Dal 30 geonaio al 21 marzo 1851 . 290 » 
i nt des Alpes, Album hi- il | Verando în pari tempo il minimo stabilito nella scheda segreta dei Ministero 5 dica Dal 22 marzo al 19 maggio 1851 . . »20 » 
La BROPIPABSA AURA pes, mm PRETE sa della marina, la quiale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i par- È lies Dal 20 maggio al 16 luglio 1851. o ir 
STRNO s ; frigo pin Pi | titi presentati. A - 19 nov. 1851 al 17 gennaio 185: » 19 » 
Nuovo Giornale Illustrato Universale — Associazione: È Gi aspiranti all'impresa, per essere ammessi a licitare, dovranno avere 7 ro Dai " paia ie i LA 
Avno L. 8 — Semestre L. 5 -— Trimestre L. 3. — Esce l4 | eseguito il deposito in una delle casse dello Stato della somma aL rn 9. Discussioni del Senato del Regno - Dal 23 novembre 1850 al 20 mag- 
ogni domenica. id ' oumerario od in cartelle det Debito pubblico nel modo indicato nel relativo || *. MM E i, 
Alto, R di Bertoldo Auerbach - Prima versione ita- “d | capitolato d’oneri. - A ; ioni s 23 maggio 1851 al 27 feb- 
da liana di Bignato De Baglioni -3volumi . + >» 450 K& pei pel ribasso del e pig pera Tiri Li gia dal || 10. prensni se Sens No neo: Tal i “U SAR LI Lan 
4 !| giorno della pubblicazione dell’avviso di seguito delibera: Ò 235 A 4 
Alle domande unire vaglia postale corrispondente — Le spedi- EE * n delibera tari depositerà inoltre lire 300 per le spese del contratto, oltre Dirigere le domande CRIonE pia vaglia postale 
zioni si effettueranno col mezzo postale franche di porto. [e quelle per la tassa di registro. ila alla Tip. E ITA. 
= MESI Wi | Firenze,9 novembre 1868. *POELESIA FIRENZE = Tipogratia EREDI BOTTA, 
ESITARE ASS d || 3682 ; 


